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GUGLIELMO II 
offre la sua mediazione? 


LONDRA 26 (N). Il corrispondente 
del Daily Express telegrafa da Amster- 
dsm che il presidente Kriger si. è recato 
col suo seguito all'Aja per consultarsi 
colù con i suoi consiglieri circa certe 
proposte di pace. 

Il Daily Express pretende inoltre di 
sapere che l'imperatore Guglielmo avrebbe 
invitato. il presidente Krager ad esporgli 
eventuali proposte di pace, offrendosi 4 
fungere poi egli stesso da mediatore 
presso il Governo inglese. 

Lo Standarà ha da Broxelles: Il 
fatto che lo ezar inviò in occasione della 
morte della signora Kruger al vecchio 
presidente un telegramma di condoglianza, 
sì considera nei circoli boeri come una 
prova che le grandi potenze non ricono- 
scono ancora l'annessione delle due re- 
pubbliche boere proclamata da lord Ro- 
berts, e che esse quindi considerano tut- 
tora Krilger come capo dello Stato del 
Trensvaal. 


Le voci di pace nell' Africa meridionale. 


COLONTA 26 (N). La Lonische Zei- 
tung ha da Londra in data odierna: Le 
voci di un nuovo ed imminente muta- 
mento di cose in senso pacifico nell' A- 
frica meridionale, le quali avevano fatto 
capolino in questi circoli politici radicali 
boerofili, trovano eco nei dispacei che 
giungono da Brissellox e dall'Aja a sin- 
goli giornali, i quali vorrebbero di bel 
Luovo affibbiare all'imperatore Guglielmo HI 
la parte di mediatore. 

Neì circoli bene informati non si an- 
notte alcuna importanza a queste voci. Ad 
ogni modo non è impossibile che entro i 
prossimi due mesi la resistenza opposta 
finora dai boeri venga fiaccata; ciò che 
preluderebbe dayvero ad uno stato di pace. 


Condoglianze di Bilow a Kriger. 


BERLINO 26 (B). La Norddeutsche 
Allremeine Zeitung annuncia che il can- 
celliere dell'Impero, conte Biillow, fece e- 
sprimere al presidente Kriger, in oeca- 
sione della morte di sua moglie, per 

10, dell'inviato. tedesco. all'Aia le sue 

ì vive condoglianze. Il presidente Kri- 
ger ringraziò il cancelliere dell'Impero 
per mezzo del dott. Leyds. 


LE TRATTATIVE DI PECHINO. 
Accordo perfetto. 

PARIGI 26 (Havas). Si telegrafa da 
Pechino, 26. essersi raggiunto un accordo 
completo fra i rappresentanti di tutte le 
potenze circa la questione dell'indennità. 


La questione del territorio 
contestato fra russi ed inglesi 
presso, Tienisin. 

LONDRA 26 (N). Camera dei Comuni. 
Bilke domanda se la questione sorta tem- 
po addietro fra l'Inghilterra è la Russia 
causa un tratto di territorio in contestazione 
fra le truppe delle due potenze in’ viei- 

nanza di Tientsin, sia stata risolta. 

Oranbourne, sottosegretario parlamen- 
tare agli esteri, risponde che per comune 
accorlo si deliberò di lasciare ai due go- 
yorni di risolvere la questione del diritto 
di proprietà sul territorio contrastato. 

L'ambasciatore inglese a Pietroburgo a- 
yeva proposto poco tempo addietro al Go- 
verno russo, di ristabilire le condizioni ‘di 
diritto che esistevano prima che Li-Hung- 
Ciang avesse fatto le note concessioni. 
Ora si attende la risposta del Governo 
russo che finora non ha mosso obbiezioni, 


Proposte d’un vicerè, 


LONDRA. 26 (Reuter). Si telegrafa da 
Pechino, 25: Oiang-cien-tung, un vicerè 
amico degli stranieri, propone l'istituzione 
di una commissione internazionale, la 
quale dovrebbe avviare un'inchiesta sul 
procedere dei missionari in Cina. Ciang- 
cien-tung propose pure al Governo ingle- 
so un piano per la repressione. del bri- 
gantaggio nella Cina settentrionale, terro- 

nta da bande di boxers e di! ex-soldati 
cinesi. 


Marina a. n 


VIENNA, 26: (N). La nave da guerra 
a, u. Zeopard è arrivata a. Penang 8 vi 
si fermerà tre giorni. A. bordo tutto bene. 

Pichon, 

PARIGI 26 (N). L'ex-inviato francese 
a Pechino, Pichon, è arrivato qui oggi, 
ricevuto alla stazione da un rappresen- 
tunte del presidente Loubet e da molti 
amici. 


La salute di Crispi, 


NAPOLI 26 (N). Il bollettino sullo 
stato di Orispi, di stamane, dice che passò 
la notte tranquilla; che i fenomeni ner- 

i è l'iposistolia sono nelle stesse coni- 


professori Capozzi, Carito e 
uardis tennero consulto e redarono 
îl bollettino della sera, il quale annuncia 
forze generali dell’ infermo sono 
i e il cuore un po’ debole, 


I documenti politici di Crispi. 
ROMA 26 (N). Il Fanfulla dice che 
la famiglia Crispi consegnò in mani sicu- 
rissime i documenti politici posseduti da 
Orispi, per evitare eventuali dispersioni e 
trafugamenti durante la malattia dell'il- 
lustre uomo. 


sini 4 ‘arretrati centesimi 6. 
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IMINISTRIITALIANI A CONSIGLIO 
La riforma tributaria. 

ROMA 26 (N). Oggi si è adunato il 
Consiglio dei ministri. La riunione si ten- 
ne in casa del ministro Di Broglio, che 
è ancora lievemente indisposto. Tutti i 
ministri, erano presenti. 

A quanto si assicura, il Consiglio si 
sarebbe occupato. sopratutto di affari di 
ordinaria amministrazione, e delle dis 
zioni da prendersi per il 29 luglio. Le 
questioni grosse, fra le altre la discussio- 
ne dei provvedimenti finanziari, cui sta 
studiando il ministro delle finanze, sareb- 
hero state rimandate ad altra riunione che 
si terrà il 28. 

A_ proposito dei provvedimenti finanziari, 
la Tribuna dice di poter aggiungere che 
il caposaldo di essi sarebbe l'abolizione 
totale e completa del dazio consumo. 


La questione di Creta. 
Voci della stampa londinese. 


LONDRA: 26 (N). Le dichiarazioni det 
segretario di Stato per gli esteri, mar- 
cliese di Lansdowne, cirea la questione 
di Creta (vedi Piccolo della sera di ieri) 
vengono commentate in senso favoreyole 
da quasi tutti i giornali del mattino. Que- 
sti rilevano aver prodotto viva  soddisfa- 
zione la dichiarazione del principe Giorgio 
di Grecia ch'egli sarebbe disposto a con- 
tinuare, a certe condizioni, a disimpegnare 
le funzioni di alto commissario dell'isola 
di Oreta. 

Lo Standard scrive; Le proposte del 
principe Giorgio meritano. di, venire prese 
in seria ed accurata disamina. L' Europa 
va di non poco debitrice al giovane prin- 
cine, il quale si è assunto con coraggio 
ed energia un compito difficile ed eviden- 
temente ingrato. Perciò è dovere dei Go- 
varni europei di rendergli più facile, per 
quanto possibile, il suo compito e di in- 
durre i suoi sudditi a mantenersi calmi 
s a non abbandonare il contegno mante 
nuto finora. 

Tl Zimes:si esprime nello stesso senso. 

La Morning Post spera che il principe 
Giorgio mostrerà di saper governare leal- 
mente l'isola di cui ora dirige l' ammini. 
strazione. Soltanto goyernando con lealtà 
l'isola affidatagli, il principe Giorgio po- 
trà accaparrarsi Ja fiducia delle potenze e 
l'appoggio della maggioranza della popo- 
lazione cretese. 


PER LE ELEZIONI IN FRANCIA. 


Le intenzioni del conservativi. 

PARIGI 26 (N). Il Figaro ha ‘orga- 
nizzato nna inchiesta sui progetti dei 
partiti: conservatori per le prossime ele- 
zioni, I bonspartisti dichiarano ch'essi ap- 
poggeranno tutti ‘i sostenitori delle idee 
bonapartiste. I realisti, nei loro manifesti 
affermeranno la intangibilità degli ordini 
religiosi, proelameranno la libertà di co- 
scienza: e raccomanderanno la cura di 
in amministrazione bene ordinata, della 
finanze dello Stato; essi  respingeranno 
ogni alleanza con altri partiti. 

Il duca d'Orleans che attualmente sog- 
giorna a Marienbad, intervistato da un 
corrispondente del Figaro, disse ch'egli 
approverà il programma realista, essendo 
egli convinto che in Francia tutti coloro 
i quali desiderano di veder restaurata la 
monarchia debbano schierarsi attorno al 
vessillo: del partito realista. 

Il duca coneluse dicendo: ,E' impos- 
sibile retrocedere; e la bandiera bianca. è 
un'utopia!“ 


« /Il conflitto postala serbo-turco. 


COSTANTINOPOLI 26 (N). L' inviato 
serbo Gruie, informato che le spedizioni 
postali d'ufficio dirette al consolato gene- 
rale serbo in Ueskub continuano ad essere 
trattenute a Zibeyce, presentò alla Porta 
una nota in cui protesta contro il proce- 
dere delle autorità doganali turche con- 
trario alle disposizioni della convenzione 
consolare serbo-turca, ed esige l'immediata 
consegna delle spedizioni nonchè la puni- 
zione dei colpevoli minacciando rappresaglie 
da parte serba contro le spedizioni postali 
turche. 

Il ministro turco degli esteri Tewfik 
pascià, ricevendo Ja nota, dichiarò che 
l'impiego di corrieri speciali per i conso- 
lati non è guarentito dalle. ‘convenzioni; 
ma finora era stato. semplicemente tolle- 
rato, dalla Porta, la quale ha perfino l'in- 
tenzione di sopprimerlo. 


Trattativo fra giovani o vecchi ozechi 


PRAGA. 26 (N). Le trattative. per un 
compromesso fra i giovani ed i vecchi 
czechi continuano. Esse vengono condotte 
da cinqle membri dei due comitati esecu- 
tivi giovane ezeco e vecchio czeco, fin i 
quali figurano il dottor Rieger ed il dottor 
Herold. 

I Narodni Listy combattono l'idea di 
un nuoyo accordo fra giovani e vecchi 
ezechi, perchè esso mon ayrebbè altro ef- 
fetto che quello di ridare al partito vee- 
chio ezeco sostenitori dello cosidette ,,pun= 
tazioni“ l'antica forza e compattezza, 


Ta tariffa doganale germanica. 


BERLINO 26 (B). Il Reichsanseiger 
pubblica oggi il disegno di legge relativo 
alla nuova tariffa doganale; vi figurano 
anche i dari già comunicati dalla Beo- 
bachter di Stoccarda per il grano, per i 
‘generi alimentari e per il bestiame. 


TL PICCOLO 


Trieste, Sabato 27 Luglio 1901 


Le patate sono esenti da dazio; Il dazio 
convenzionale per ln segala non dovrebbe 
discendere sotto l'importo di 5 marchi, 
per il frumento mon sotto i marchi 5 
per l'orzo non sotto i marchi 3 e per 
avena non al di sotto di marchi 5. 

I minerali vanno esenti da dazio; 
per il vetro greggio sì esigerà um dazio 
di 3 marchi, per vetrame veoncavo da 3 
a 33 marchi; per cristallo da specchio da 
4 a 36 marchi; per vetro in lastre 100 
marchi; per vetro da orologi 80 marchi; 
cechiali e microscopi 120 marclii; altre 
qualità di vetro 160 marchi; ferro | greg- 
gio 1 mareo per quintale; tubi di ferro 
da 3 marchi .a 6; rulli e cilindri di ferro 
da marchi 8.50 a 10; latta da 3 marchi 
® 8; filo di ferro da 3 marchi a 6; rotaie 
per ferrovie marchi 2.50; pezzi per co- 
struzioni in ferro marchi 6; altri oggetti 
di ferro da 7 marchi a 40. 

KOENISBERGA 26 (N). Ad'un ban- 
chietto datosi ieri, il ministro del com- 
meréio Muller! pronuncid un discorso, nel 
quale rilevò Ja necessità di aumentare 1 
dazi di protezione per i prodotti agricoli. 
Egli disse che l'aumento dei dazi sui 
cereali sta. in istretto nesso con l'im- 
minente conelusione dei trattati commer= 
ciali 

Egli esortò infine l'assemblea ad avere 
fiducia nel governo, dichiarando clie lo 
sviluppo ‘economico dipenderà dall’accor- 
tezza con cui si saprà trarre profitto dei 
moderni progressi, 

BERKINO 26 (B). La Norddeutsche 
AUgemeine Zeitung, commentando la 
pubblicazione del disegno di legge relativo 
alla nuova tariffa doganale scrive: 

Dopo ‘che in seguito ad una deplorevole 
indiserezione, una parte dei dazi proposti 
unél nuovo progetto di legge era già resa 
nota, il cancellieve dell’ Impero fece i 
passi necessari per ottenere il consenso 
del Governo federale per Ja pubblicazione 
di tutto il' progetto di legge. 

Tutti i Governi federati dichiararono 
di essere d'accordo per Ja pubblicazione. 

Va notato però che il disegno di legge 
non è stato esaminato dal Consiglio fe- 
derale, e che perciò nè le disposizioni 
della rispettiva logge nè i. dazi Contenuti 
nella nuova tarifia, possono; venir riguar- 
dati come base immutabile per la discus: 
sione alla Dieta dell'Impero. Il Governo 
dell'Impero s'imporrà in proposito, anche 
per l'avvenire la massima riserva per non 
pregiudicare Ja discussiona alla Dieta del- 
l'Impero \e per non rendere più difficilé 
la. posizione del cancelliere dell'Impero 
di. fronte alle: proteste d'emendamento:e'alle 
motivazioni: delle stesse 


da 


Navi turche sequestrate. 


KIEL 26 (N). Il tribunale ordinò la 
cattura, a titolo di sequestro, delle navi 
da guerra turche Jomir ed Assar Pewfik 
qui in arrivo, pereliè la Turchia non ha 
più pagato 8000 marchi a diversi forni- 
tori di qui. 


ALLA DIETA STIRIANA, 


I fuochi di S. Giovanni. « La riforma 
elettorale. 

GRAZ 26 (N). Dieta. Il deputato Mu- 
rer propone alla Dieta di protestare con- 
tro la partecipazione della studentesca alle 
feste organizzate dai tedeschi radicali in 
occasione dei fuochi di San Giovanni. La 
proposta è lasciata cadere. 

Koln fu appello a tutti i fattori, inte- 
ressati, esorlandoli ad adoperarsi per ot- 
tenere un regime doganale eccezionale da 
parte della Germania per l'importazione 
di bestiame dalle province alpine au- 
striache. 

Segue la discussione, del progetto di 
riforma del regolamento elettorale proyin- 
ciale. 

Il capitano provinciale constata Je man- 
canza del necessario numero legale, è, di- 
chiara perciò impossibile la votazione, 

La Dieta delibera quindi d' incomincia- 
re una discussione di carattere puramente 
informativo. 

Il conte StirgkA descrive in modo esau- 
riente la storia della riforma elettorale, e 
propone una risoluzione  esprimente pro- 
fondo rammarico per la sospensione della 
discussione relativa determinata dalla ostru- 
zione dei elerieali. 

La risoluzione propone di incaricare la 


tale. 


Il luogotenente conte Clary espone la 
idee del governo riguado alla riforma e- 
lettorale; dice che il governo vede. con 
simpatia la tendenza spiccata del progetto 
di concedere a ‘vasti strati popolari la rap- 
presentanza in seno alla Dieta; esso però 
insiste che non si pregiudichino nè sì al- 
terino i diritti elettorali già esistenti. 

Per motivi teoretici e pratici il Gover- 
no ci tiene che per la creazione della 
quarta curia elettorale si adotti la base 
della quinta curia; della Camera dei depu- 
tati. Il Goyerno non:s'opporrà all'aumento 
dei mandati in corrispondenza agli inte 
ressi dei più vasti strati della popolazione. 

Hackelberg appoggia la risoluzione 
Sturgkh che è approvata a voti unanimi. 

Dopo una pausa si esauriscono ancora 
alcune proposte di minor interesse, indi 
la sessione dietale si chiude con le con- 
suete formalità. 


Il'muovo titolo del re d'Inghilterra. 


LONDRA 26, (N). Camera dei lordi. 
Lord Salisbury presenta un bill. relativo 
alla modificazione del titolo del re. In 
questo dill:si raccomanda di riservare al 
re il diritto di cambiare, con riguardo si 
possedimenti transoceaniei della Granbre- 
tagna, il suo. titolo nel modo ch'egli tro- 
verà più conveniente, Salisbury aggiunge 
che il titolo che probabilmente verrà 26 
sunto dal re sarà questo: Edoardo VII, 
per grazia di Dio, re del regno unito 
della Granbrettagna e dell’ Irlanda, dei 
possedimenti transoceanici, difensore. della 
fede, imperatore delle Indie, 


Marsiglia porto-franco. 
_ ROMA 26 (N). Il Fanfulla dice. che 
il Governo è preoccupato dalla questione 
della probabile proclamazione di Marsiglia 
porto-franco. Sì studiano provvedimenti 
per evitare che questo fatto possa riuscire 
dannoso al porto di Genova. 


TASSE ARBITRARIE TURCHE. 
Protesta. 

COSTANTINOPOLI 26 (N). I rappre- 
sentanti dell’ Inghilterra, della. Franeia, 
della Russia e dell'Italia, richiamano la 
attenzione della Porta sul fatto che le 
autorità locali di Zeitan riscuotono ancora 
dalla popolazione armena imposte che erano 
State introdotte in occasione dei disordini, 

T rappresentanti delle quattro potenze 
osservario che la continuata esazione di 
quelle tasse è contraria allo disposizioni 
statuitesi all'epoca dell’ introduzione di 
quelle imposte, 


Una nave ‘austriaca a Prevesa: 
VIENNA 26 (B). Un telacramma an- 
nuncia che l'i r. nave da guerra ,, Carlo VI“ 
giunse a Preyesa per farvi una sosta di 
tre giorni. 

A horio tutto. bene. 

Provvedimenti contro gli alba- 
nesì nella Vecchia Serbia. 00- 
STAN'TINOPOLI 26 (B). In seguito ad 
energiche rimostranze  dell' ambasciatore 
russo Sinowief, l' Yldiz Kiosk emanòl'or- 
dine alle autorità locali. della Veechia Ser- 
bia di procedere severamente contro gli 
albanesi e di rilasciare i serbi. arrestati 
ingiustamente. L° ambasciatore Sinowi 
ottenne pure dall' Yldiz Kiosk l'assicura- 
zione che verrebbero prese misure per il 

‘abilimento dell’ ordine nella Vecchia 
Serbia, 

Per l'anniversario della morte 
di Umberto. TORINO:26 (N). I sovrani 
partiranno domavi da Racconigi per Ro- 
ma. La regina Maria Pia arriverà domani 
da Aix-les-Bains, proseguendo alle 20.5 
per Roma. Il duea d'Aosta si recherà do- 
menica a Monza. 

La regina Margherita telegrafò un com- 
moventissimo ringraziamento al sindaco di 
Torino per la solenne commemorazione 
che si farà posdomani in onore di re 
Umberto. 

ROMA 26 (N). Cominciano .ad. arri 
vare i pellegrini per il 29. Girano. visi- 
tando i monumenti. Gli addobbi al Pan- 
theon sono quasi terminati. Oggi seguì la 
prova della messa di Sgambati, riuscita 
benissimo. 

VALDIERI 26. (N). Stamane alle 
10, a Sant'Anna di Valdieri, dinangi alla 
palazzina reale, fu iraugurata una colonna 
marmorea sormontata dalla croce del' Re- 
dentore. E" un ricordo del compianto re 
Umberto. Questa solennità ebbe carattere 
esserizialmente religioso. 

La partenza della regina Mar- 
gherita da Venezia. VENEZIA 26 
(N). La regina Margherita è partita alle 
17.45. Diluyiava. Alla stazione Ja ri- 
eevettero il sindaco. Grimani, il prefetto 
Cassis, le dame d'onore contesse Brandolin, 
Papadopoli e Pignone, i senatori Brando- 
lin, Ceresa e Papadopoli, l'on. Fradeletto, 
gli ammiragli Canevaro e Amoretti e le 
altre autorità. La truppa le rese gli onori. 
Prima di salire nel vagone baciò le dame, 
ed, espresse al sindaco la sua soddisfazione 
per la gentile ospitalità. avuta,  promet- 
tendo di tornare a lungo nel venturo 
anno. All'on. Fradeletto disse di essere 
contenta ‘dell'utilità recata agli artisti, di 
cui acquistò le opere è che la ringrazia- 
rono con lettere affettuose, E' felice: della 
loro gioia. A Canevaro parlò della venuta 
prossima della squadra italiana a Venezia. 
Partì direttamente per Roma, visibilmente 
commossa, Lasciò duemila lire al sindaco 
per distribuire ai poveri della città. 

Wl principe Danilo a Roma. R0- 
MA.26 (N). Oggi, alle 8.10, è ‘arrivato 
da Brindisi il principe Danilo, ricevuto 
dalle rappresentanze ‘della Casa reale e 
dal console del Montenegro, avv. Po- 
povich. 

Re Giorgio. ATENE 26 (N). Re 
Giorgio di Grecia è partito. per Aix-les- 
Bains. 

Karber. VIENNA 26 (N). Il dott. 
Korber, presidente dei ministri, ritornerà 
qui domani da Salisburgo. 

Conflitto franco-turco. COSTAN- 
‘TINOPOLI. 26 (B). L’ambasciatore fran- 
cese Constans consegnò alla Porta una 
nota, chiedente l'immediata reintegrazione 
della Societé des Quais ‘in tutti i suoi 
diritti e privilegi assicurati col firmano 
di concessione. Nella nota si rileva che 
le disposizioni di quel firmano non ven- 


gono. osservate già da due anni. Nel.caso |di 


che la Porta non prendesse tosto le mi- 
sure necessarie, il Governo francese stesso 
adotterebbe i provvedimenti: più atti a sal- 
vaguardare gli interessi della società. 


‘ 


î| semblea appro; 
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dice che l'ambasciatore Constans abbando- 
nerebbe Costantinopoli qualora la risposta 
della Turchia non fosse soddisfacente, 

ll combattimanto franco-maroc- 
chino. non si conferma. PARIGI 
26 (N). La Liberté dichiara che nè il 
ministero degli esteri nè il prefetto del- 
l'Algeria sono in grado di dare alcuna 
notizia del grande combattimento che sa- 
rebbe avvenuto a Figuiy fra truppe fran- 
cesì e marocchini del quale parlò un gior- 
nale inglese, 

Si crede che si tratti d'un'invenzione. 

Un dono dei sultano al re Vit- 
torio, ROMA 26 (N). Domenica arriverà 
a Roma Ferid-pascià, che reca i cavalli 
arabi donati al re dal sultano. 

Da Roma Ferid-pascia si recherà a 
Madrid per presentare al re di Spagna 
l'ordine Imtiaz conferito a questo. 

Wartini a Monsumano, MONSU- 
MANO 26 (N). L'on. Martini, governa- 
tore dell'Eritrea, è qui giunto, salutato 
dal sindaco e dalla giunta. ed acclamato 
dalla popolazione. 

Dieta chiusa. SALISBURGO, 26 
(N). La Dieta provinciale sì è chiusa oggi 
con le solite formalità. 

Per il nuovo prestito bulgaro. 
SOFIA 26. (Agenzia telegr. bulgara). Il 
ministro dell'interno Sarawoff ha termi- 
nato le trattative preliminari per il nuovo 
prestito, e ritorna a Sofia per riferire al 
Consiglio dei ministri sui risultati della 
sua missione. Il Consiglio dei ministri 
prenderà quindi una decisione definitiva 
riguardo, al prestito. 

Un prestito della ciità di Graz, 
GRAZ 26 (N). Il consiglio comunale ‘de- 
liberò nella seduta odierna di assumere 
un prestito di quattordici milioni di co- 
rone. 

Smentita turca. COSTANTINOPO- 
LI, 26' (B). La Porta, sulla base di rap- 
porti pervenutile, smentisce Ie notizie se- 
condo cui nel comune di Kolascin sareb- 
hero stati uecisi o maltrattati gli abitanti 
serbi, 

Nouri pascià, comandante militare del 
vilajet di Kossovo, è arrivato a Mitrovizza 
per ristabilire l'ordine, 

Sciopero terminato. ROMA, 26 
(N). Oggi nella sula Velabro si riunirono 
gli scalpellini scioperanti. Presero in esa- 
me le proposte fatte dai capi-arte. L’as- 
l'operato della Commis- 
sione e l'autorizzò a firmare il concordato 
che fu accettato poscia dai capi-arte. Lo 
sciopero è quindi terminato. 

Uno sciopero di barbieri. BEL- 
GRADO 26 (N), Oggi i barbieri si sono 
Messi in isciopero-perchè mon: fu loro ae- 
cordato il riposo domenicale ;, tutte le bot- 
teghe di barbiere sono. chiuse, 

Lo sciopero del. ferrovieri in 
Sardegna. CAGLIARI 26 (N). Il mo- 
vimento deî treni è assicurato in tutta la 
provincia di Sassari. Si spera di riattivare 
presto il servizio ferroviario ‘anche nella 
provincia di Cagliari. 


Cronaca FER TeLEGRAFO 


Esplosione sopra un piroscafo a. u. 
Tre morti 

LONDRA 26 (N). Il Lloyd ha da 
Barry (Canale di Bristol) in data odierna: 
A bordo del piroscafo ‘a. t.*,Marianna*, 
esplosero alcune botti contenenti colori gd 
olio. In seguito all'esplosione Ja nave si 
incendiò, e si. dovotte mettere in azione 
la pompa, che funziona senza interru- 
zione, 

Rimasero uccisi tre marinai; parecchi 
altri sono feriti. Il danno è ignoto. 


Per Ja lotta contro la tubercolosi. 


LONDRA 26 (N). Nell'odierna seduta 
finale del congresso contro la tubercolosi, 
tenutasi sotto la presidenza del conte 
Derby si approvarono all'unanimità pa- 
reechie risoluzioni, fra cui unaconcer- 
nente i provvedimenti contro lo sputare 
in luoghi pubblici. Inoltre si deliberò di 
raccomandare agli ospitali ed alle cliniche 
per tisici l'uso di sputacchiere speciali. 

Un'altra risoluzione raccomanda ai Go- 
verni d’ introdurre l'obbligo di denunciare 
alle autorità sanitarie tutti i casi di ta- 
bercolosi. di erigere sanatorì e di pro- 
muovere lo studio della: teoria di Koch. 
Nel frattempo non si dovebbero. però 
trascurave: le misure: di precauzione at- 
tualmente in vigore contro 1° uso di carne 
e di latte infetti. 

Il congresso raccomanda inoltre la co- 
stituzione di una commissione internazio- 
nale permanente, che dovrebbe raccogliere 
il materiale riguardante i mezzi edi me- 

iù adutti per scombattere la tuber- 
colosi. 

Infine si deliberò di ‘esaminare nel 
prossimo congresso la questione della dis- 
posizione individuale. all'infezione tuber- 
‘colare e dei mezzi più idonei a, scemare 
la speciale suscettibilità individuale di con- 
trarre l'infezione. 


LA TEORIA DI KOOH. 
Lo scetticismo. di. Virchow, 

BERLINO 26 (N). Virchow si man: 
tiene scettico di fronte'alla teoria del' prof. 
Koch relativa alla intrasmissibilità della 
infezione tubertolosa bovina all' uomo. Ad 
un giornalista che lo intervistò, Virehow 
la scoperta del prof. Koch 
sta in contraddizione con le esperienze 
dell' autorevole scuola di Copenhagen, e 


che perciò la questione è lungi dall'essere 


Si | risolta. 
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TRISTI AMORI. 


ROMA 26 (N). Si ha da Velletri: 
Nazzarena Ludovisi, aveva! da lungo tempo 
illecita relazione con Luigi Grossi. La 
Ludovisi madre di cinque figli, era stata 
recentemente querelata per adulterio dal 
marito. Perciò si crede ella volesso allon- 
tanare il Grossi, ma questi, oggi, in un ac- 
cesso di gelosia le tirò una rivoltellata 
ferendola leggermente al petto, quindi 
livolse l'arma contro sè stesso producen- 
dosi una lesione ritenuta pericolosa. 


La peste a Costantinopoli, 


COSTANTINOPOLI 26 (N). Fu con- 
stafato un nuovo caso di peste. 


Cattura di due agenti di cambio fuggiti. 

BRINDISI 26 (N). Ogzi vennero ar- 
restati mentre tentavano di riparare in 
Grecla i fratelli Luigi, Giuseppe e Gio- 
vanni Roest, agenti di cambio belgi, au- 
torl di varie appropriazioni indebite per 
oltre 700 mila lire, commesse nel Belgio 
qualche mese fa. L'ordine d'arresto venne 
direttamente a questa questura dal giudice 
istruttore lurnhut e fu eseguito imme- 
diatamente, mentre il piroscafo Montene- 
gro sul quale i Roest sì erano imbarcati 
era pronto ‘a partire. Di tutta ‘la som- 
ma rubata solo lire settemila furono loro 
sequestrate, avendo, a quanto dicono, per- 
duto tutto il resto in disgraziate  opera- 
zioni di Borsa. Saranno subito estradati. 


LIPOGRISIA D'UN TRUFFATORE. 


FRANCOFORTE 26 (N). Nello studio 
privato del direttore della Società per 
azioni di Oberhausen per la fabbricazione 
di oggetti in metallo, Terlinden, fuggito, 
com'è noto, dopo aver per il corso di pa 
recchi anni commesse delle truffe e mal 
versazioni per cirea 8 milioni di macchi, 
fu trovata appesa alla parete una tarza 
in smalto con la seritta: Lrlich im Han 
del, christlich im Wiandel (onesto negli 
affari, cristiano nel tenor di vita). 


Tram elettrico. deragliato. R0- 
MA 26 (N). Il tram elettrico, stamane, 
in Corso. Vittorio Emanuele, uscì dalle 

ie. L' imperiale si è rotto. Nessuna 
ia ma molta paura. 

Un pazzo che si produce 74 
ferite, ROMA 26 (N). Stamane certo 
‘Toscani, \trentaduenne, scrivano presso: 
l'avvocato Sottis, impazzito, ferì legger- 
mente la padrona di casa e la domestica, 
e poi si iufersa sottantaquattro. ferità con 
un bicehiere rotto. Riportò anche due 
contusioni alla testa; nondimeno, all'ospe— 
dale fu dichiarato gunribile in venti 
giorni, 

La scoperta d'una bisca. BER- 
LINO 26 (N). L'altra notte la polizia 
scoperse una grande bisca che si trovava 
in aleuni locali nascosti di una osteria, 
nella Maurer strasse. 

Risultò che la bisca era, frequentatis- 
sima, 6 che migliaia. dî persone furono 
vittime di giuocatori d'azzardo di . profes- 
sione, e forse anche di bari. Allorchè la» 
polizia invase la sala da giuoco, vi si tro- 
vayano circa settanta giuocatori. 

Questi tentarono di metter iu, salvo il 
denaro, ma non vi riuscirono: completa 
mente: la polizia s'impadronì della. mag- 
gior \parte che rappresenta «una bella: 
somma. 


Incendio d'un teatro 
e morte del suo proprietario, 


Abbiamo da Mosca: 

Tersera, 24, un po' prima della rappre- 
sentazione, nel teatro estivo Alhambra, 
scoppiò un grande incendio che in poche 
ore distrusse il teatro e l'annesso grande 
restaurant. Il danno complessivo supera i 
300.000 rubli. Il proprietario del teatro, 
Carow, che cenava in un albergo, all'udi- 
re là notizia del disastro morì di paralisi 
cardiaca. 


BARBARO FATTO DI SANQUE. 


Abbiamo da Zagabria 26: 

Tale Milan Stojadiovich, fattore d'un 
‘conte eroato, da Mitrovizza (Slavonia), si 
era recato nol villaggio di Titel a ‘cer- 
care delle contadine \per il taglio del fie- 
no. Ne trovò quindici, le quali, il giorno 
appresso dovevano portarsi al lavoro as- 
sieme allo Stojadioyich. 

Senonchéè numerosi giovanotti del vil- 
laggio s'opposero alla partenza, delle. ra- 
g asserendo che lo Stojadiovich le 
aveva reclutate per abusarne e. metterle 
sulla mala via. E alla sera quei giovani 
attesero il povero fattore dinanzi alla casa 
ove aveva preso alloggio è lo massaora- 
rono a colpi di pietra e di bastone, 

Furono operati numerosi arresti. 


La morte d' unta centonarla 


Abbiamo da Pietroburgo 24: E! morta 
qui il 23 corr. nell'età di 105 anni tale 
Plaskovi& Fedorovna Bolkinnow, che fino 
all'ultimo momento di vita mantcane tatta 
la Indidità di mente ed' una memoria fe- 
nomenale. Ricorlava con' ima precisione 
meravigliosa l'incendio. di Mosca, ove essa 
si trovava in età di 14 anni. 


FRATRICIDIO. 
Abbiamo da Zagabria 26: Nel villaggio 
di Fusianim, nel distretto di Slagna, l'agri- 
coltore Drago Kasap uccise con un colpo 
di fucile, per questioni d'interesse, il: fra 


tello  Mareo) ‘Confessò il: misfatto, 
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IL GOLLEGIO ILLIRICO A ROMA 
L'abuso dello stemma istriano. 


Nell'articolo che il telegrafo ci ha già 
riassunto (vedi Piccolo di giovedì), la 
Patria di Roma, ovcupandosi delle insi- 
die croate contro i milioni del collegio 
illirico di San Girolamo, annunzia che lo 
stemma veneto della Dalmazia, che stava 
su quella chiesa, fu già sostituito con un 
grande scudo comprendente accanto agli 
stemmi della. Dalmazia, dello Slavonia e 
della Croazia anche quello dell'Istria - af- 
fermazione, osserva il giornale romano, 
politicamente stolida di un preteso regno 
croato. 

Il fatto è più che una stolida dimostra- 
zione; è la prova esteriore, se pur, ne oe 
coreva una, degli intendimenti che inspi- 
rano il fanatismo del elero slavizzatore: 
la conquista dei mezzi d'ogni ordine per 
promuovere gli interessi croati nelle chiese 
non solo nella Croazia e. nella, Slavonia 
e nella Dalmazia, ma anche nell' Istria 
nostra. 

Questo gli slavizzatori hanno voluto 
sempre; e questo hanno perseguito ora, 
eon intendimenti assai pratici, riguardo 
il collegio di San Girolamo. 


er 


A parte ogni altra considerazione di 
opportunità e di decoro, giova rilevare che 
l'estendere all'Istria l'azione dell'istituto, 
qualunque possa essere, costituisce un'a- 
perta lesione dello statuto fondamentale 
dell'istituto medesimo, della volontà dei 
fondatori e delle stessa norme dell'attuale 
pontefice. L'Istria con quell'isttuto non 
ebbe mai e non ha neppure oggi nulla 
di comune. 

Quando yerso la metà del secolo XV 
sorse la comunità illirica, donde si svilup- 
pò nei secoli l'attuale istituto di San Ge- 
Tolamo, nessuna parte v'ebbero gl'istriani : 
l'ospedale, la chiesa, l'istituto; firono de- 
stinati alle popolazioni del così detto 
Illirio. 

La bolla di Sisto V, cui si richiamano 
gli attuali agitatori slavi, - nel determi- 
tiarè la provincia propria e vera dell'Illi- 
rio, non menziona l'Istria; e le Sacra 
Rota, decidendo nel 1656 che cosa si 
debba intendere secondo la bolla e la 
mente di Sisto V per nazione illirica, a- 
ferma doversi intendere la. Dalmazia, Ja 
Croazia, la Bosuia e la Slavonia. 

Che più? Il Pastrizio, autore che i 
moderni croati rivenditano a sè e a cui 
molto spesso si. appellano come ad ora- 
colo - invitato a pronunciarsi nel 1652 
sull'èmbito dell'Ilirico nei riguardî dell'i- 
stituto di San Gerolamo - serisse queste 
notevoli parole: 

nQuando Sisto V eresse nel 1589 la 
collegiata di San Gerolimo degli Illirici, 
nelle sue lettere apostoliche su tale fon- 
dazione, usando la parola Provincia Jliri- 
ca nel numero singolare, volle restringersi 
all'Hlîrico vero «e proprio, quale esisteva 
al tempo del detto Pontefice e nel quale 
sono contenute soltanto quattro regioni, 
la Slavonia, la Bosnia, In Croazia e la 
Dalmazia. Ciò è provato dalla inconeussa 
osservanza mantenuta per oltre 150 anni, 
durante i quali furono ricevuti infermi delle 
dette quattro regioni... Nè può ostare il 
fatto che alcuni serittori carniolici com- 
prendevano nell'Illirico ‘insieme con la 
Stiria, ln Csrinzia ‘e l'Istria, poichè, pre- 
scindendo dall’Istria che dalla divisione di 
Cesare Augusto impoi fu sempre inolusa 
nell'Italia, come innumerevoli: scrittori an- 
tiehi e moderni l'espressero: indubbiamen- 
te, le predette altre regioni sono compre- 
se nella Germania. Nè vi osta che i Car- 
niolici coi Carintiani, Stiriani ed. Istriani 
da aleuni scrittori ‘sieno chiamati Slavi, 
perchè. presso di loro non'havvi una larva 
della lingua slava.“ 

Oye non bastassero queste prove, reste- 
rebbe entor sempre un fatto recentissimo. 
Quando cin. seguito alle insistenze slave, 
di cui oggi sì maturano i frutti, Leone 
XIII accondiscese in massima a trasfor- 
mare l'ospizio illirico di S. Girolamo in 
un collegio ecclesiastico ‘e volle che 
fosse nominato un prelato slavo a com. 
pilare prima gli statuti del nuovo. colle- 
gio e a dirigerlo poi, la comunicazione 
della riforma e l'invito alla designazione 
del prefetto vennero fatti per incarico 
pontificio dal cardinal Vanutelli, solo agli 
arcivescovi e vescovi delle province di 
Zara, di Zagabria e di Bosnia. Della Jet- 
tera dd. 19 marzo 1900 ci‘ siamo a suo 
tempo occupati anche noi per derivarne 
la conferma della, esclusione delle terre 
nostre da ogni privilegio slavo pretesa 


samente spettante al così detto Illirio 
ecelesiastico. 


* 

Per tutto ciò lo estendere all'Istria la 
atuvità del eollegio illirico è, come ab- 
biam detto, una lesione delle norme che 
regolarono e regolano quell’ istituto. Il 
collocamento dello stema istriano sulla 
chiesa è una prepotenza, un'offesa, un 
abuso. Che ciò possa avvenire a Roma 
in onta a così espliciti e recenti ordini 
pontifici, è un'altra prova della libertà 
goduta dalla agitazione slava ai nostri 
danni al Vaticano. 

Per il decoro dello stemma provinciale. 
per il carattere ostile agli italiami che 
questo movimento distingue, per impedire 
che da questa confusione di province ri- 
sultino maggiori danni agli interessi na- 
zionali del nostro paese, la Dieta istriana 
dovrebbe elevare la sua voce e chiedere 
nelle forme più efficaci che sia tolto que- 
sto sfregio dell'emblema istriano, costretto 
a servire per la prepotenza di avversari, 
ad una dimostrazione politica contro gli 
itiliani proprio a Roma, centro della 
italianità. 
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UNA RIVOLUZIONE METEOROLOGICA, 


Aurore ‘boreali e raggi X - Aurore boreali 
artificiali. 


TI prof. Birkeland, che due anni fa era 
stato mandato dal ‘Governo norvegese a 
Bosekop, piccola città della provincia di 
Finnmarken, coll’inearico di studiare le 
aurore loreali frequentissime in Quei pa- 
raggi, ha pubblicato ora i risultati delle 
sue ricerche. La interessante relazione 
contiene dati e concetti del tutto nuovi ed 
inaspettati. Il prof. Birkeland ‘dimostra, fra 
altro, che le piccole variazioni osservate 
nelle manifestazioni del magnetismo ter- 
restre, si rivelano non solamente con le 
stesse modalità, ma anche nel medesimo 
istante in luoghi lontawissimi gli uni da- 
gli altri. L’aurora boreale ha origine, se- 
condo la teoria dello scienziato norvegese, 
nel fatto che una parte dei raggi catodici 
provenienti dal sole è assorbita dagli strati 
estremi dell'atmosfera terrestre. (Sì sa cho 
i raggi catodici sono onde d'etere come | 
raggi luminosi ordinari, ma che non sono 
visibili che quando si faccia loro attra- 
versare un tubo di vetro vuotato dell'aria 
mediante una corrente elettrica; anche in 
questo caso, però, i raggi catodici non si 
vedono che parzialmente; la parte non 
sibile di essi costituisce i famosi raggi X 
di Réntgen.) 

N prof. Birkenland è riuscito a ripro- 
durre nel suo laboratorio in certe cotidi- 
zioni, il fenomeno dell’ aurora boreale 
proiettando nell'aria dei raggi catodiei 
artificiali ottenuti con apparecchi di sua 
invenzione. 

Secondo la stessa teoria, la causa della 
formazione dei cirri, piccole nubi proprie 
degli altissimi strati atmosferidi, va ricer- 
‘cata nell'intervento delle correnti ‘elettriche, 
che costituiscono il magnetismo terrestre, 

Queste scoperte sono chiamate a por- 
tare una rivoluzione nella meteorologia: esse 
danno infatti la prova che i fenomeni 
magnetici hanno sui cambiamenti del tem- 
po un'influenza che finora neppure si so- 
spettava; dimodoehè l'annessione di speciali 
laboratori magnetici agli attuali osservatori 
meteorologici si presenta come un postu» 
lato dei più importanti della scienza 
pratica. 


TRIBUNALI. 
(Giud, distr. penale di Trieste). 


L'incidente al Volti di Chiozza. 
Gli strascicatori di sciabole. 


Il fatto svoltosi la sera del 21 giugno 
dinanzi al caffè ,Ai Volti di Chiozza* è 
noto nei suoi più mianti particolari, essen- 
do stato diffusamente narrato in cronaca, 

Accenneremo quindi soltanto che: es- 
sendo tre cadetti passati sotto i Volti, 
sbattacchiando rumorosamente le sciabole, 
sorse dapprima qualche zittào, poî, essendo 
essi tornati a passare, gli zittii furono, più 
forti; 6 allora uno dei tre: cadetti andò a 
chiamare uns guardia e fece arrestare il 
sig. Ugo Gortan, il quale, mentre gli altri 
zittivano, aveva chiamato il cameriere gri- 
dando ad alta voce: pagare! 

A carico del Gortan fu avviato proce: 
dimento penale, e ieri egli comparverin- 
nauzi al giudice Quarantotto, aecusato 
della contrayvenzioe prevista al $ 496 Cod. 
penale in relazione all'art. V della Leg- 
{0 1862, 

Sosteneva l’accusa il sost. proo. di Stato 
Olarici; difendeva l’accusato l'avv. Rio- 
chietti. 
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Il sig. Gortan, nel suo costituto, ricorda 
come il fatto si svolse. Egli era seduto 
con alcuni amici ad un tavolo del cuffè e 
leggeva il Piccolo, quando passarono tre 
cadetti, trascinando le scinb.le sul selciato. 
Alcuni li zittirono. I cadetti ch'erano u 
acîti dalla parte dell'Acquedotto, tornarono 
indietro, facendo maggior rumore di prima, 
6 provocando uno zitto generale. 

Uscirono allora dai Volti verso il pasen 
San Giovanni, ma tornarono ancora una 
volta indietro e nIlora il sig. Gortan dice 
che, seccato dall'incidente che non gli per- 
metteva di leggere in pace il giornale, 
chiamò il cameriere con Ja solita parola: 
Pagare! por amilare via. 

În quel momento un cadetto gli, si av- 
vicind seguito da una guardia di p. #,, la 
quale lo invitò a recarsi con loro all'iepet: 
torato. Non sn altro. 

Roberto Dezmalick depone d'aver visto 
la seconda wilta il Gortan, che era seduto 
di fronte al passaggio del volto, zittirli 
con forza. Disse la parola pagare solo 
quando gli si avsicinò in compagnia della 
guarilia. Nega di avere sbattacchiato la 
sciabola intenzionalmente; desilera sodilis 
fazione dell’offosa ricevuta non per sè, ma 
per l’uniferme che yeste, 

Ad analoga domanda dell’ave, Riochetti/ 
risponde he inolto facilmente la causa 
della dimostrazione ostile lovova ricercar 
si nel processo tenuto a Trento pochi gi.r- 
ui innanzi per i fatti militareschi della &- 
ne di dicembre, 

Avv. Ricchetti Desidero sapere sa il te 
stimone e i suoi compagni abbiano subita 
uvalche processo disciplinare per quello 
chie avvenne la sora del 21 giugno. 

P. M. Clarici s'appone. 

Giud, ammotte la domanda. 

Test, Dice che del fatto venno esteso un 
verbale cha fu trasmesso al comandante 
del battaglione, il quale lo rimise al Co- 
mando del reggimento, 

Gli altrì due cadetti Arturo Frisek e 
Sigifredo Heller coniermano quant! ebbe 
a deporra il Gesmalick, 

La guardia che procedette all’ arresta 
del Gortan dichiara che questi non ebba 
a pronunciare la parola pagare quando gli 
sî avvicinò con il Dezmalick. 

Un certo Lodovico Leopoldo Hunga 
che si qualilica per igente di commercio, 
da Gradisca, 0 depone in tedesco, confer 
ma il deposto dei cadetti. 

Autonio Muggia, negoziante di mobili, 
non viile il Gortan zittire, sebbene gli 
fosse seduto vicino, 

Giuseppa Ghereel, negoziante di legna- 
mi, era in compagnia del Gortan e vide 
i cadetti passare e'ripnsenre due volte, La 
prima volta erede che non abbiano inten- 
zionalmente sbattuto le sciabole, ma da 
seconda volta lo fecero ceto per pruvo 
care. Egli si alzd «ul Lavolo e uscì fuori 
del volto, quando tornarono per la terza 
volta, è mentre i cailetti passavano, rico. 
nobbe la voce del Gortan che diceva; 
pagare 

Giovanni Tamaro, capo d’arte all'Arse: 
nale del Lloyd, era seduto ad un:tayolino 
accanto n quello del Gortan. Non vide nè 
sentì alcun zittio partire dalla bocca del 
Gortan. 

Michele Pimpach, impiegato allo Assi: 
curazioni Generuli, era seduto ditimpettò 
al'Gortin, due tavili più ia la. Non lo 
udi zitti, 

Il P. M. Olarici sostiane che mentre la 
accusa fu provata mediante il deposto dei 
cadetti e dell'Huugar, l'accusato non fornì 
la prova di quant’ egli asseriva. I cadetti 
depongono di averlo visto zittire e bisogna 
ereder loro, innanzi tutto perchè non 
hanno alcun metivo di rancore verso il 
signor Gortan; è poi perchè vestono l'uni- 
forme. 


L'accusa sî qualifica a contravvenzione 
ex $ 496 in relazione all'art. 5 della 
Logge 1862, perchè l' intenzione dell'im 
putato era evilevtemento, di offendere i 
cadetti, non personalmente, ma nella loro 
veste di appartenenti all'esercito. 

Ora l'offesa vi fu, e una anddisfazione, 
una riparazione, va data. Domanda perciò 
la condanna dell'accusato. 

L'ave. Ricchetti deplora la posizione 
del P. M,, tratto per i capelli a sostenere 
un'accusa insostenibile. 

Se l'azione attribuita al' Gortan vuolsi 
per forza costituisca un, atto dimostrativo, 
perchè now la si qualilica. per tale? Ma.il 
Gortan è il capro espiatorio voluto dai 
ondetti. Quest'affermazione egli non si de. 
guerà di dimostraria colle risultanze pro- 
cessuali, essendo evidentissima. 


Ma andrà più in là: ammetterà persino 
che il Gortan abbia commesso quello cha 
gli si attribuisco; 6 ch'egli nega. Qual" è 
la legge che possa. punirlo ? ‘La Procura 
di Stato è venuta qui co istraordiuatio 
apparato a sostenere. un’ accusa non solo 
di fatto, ma suche di dritto, campata iu 
aria, 

Tl $ 496 codice penale è. chiarissimo: 
punisce i maltrattamenti reali, le ingiurie 
verbali e le mintcce di maltrattamenti. Il 
$5 della Legge 1862, in relazione col $ 
citato, dev'assera inteso sotto lo premesse 
del $ 496. Ed. è canone di dritto penale 
che la legge debba intendersi; restrittive: 
i _ —————— 


Primo quarto. — Leva il sole ore 4.44, tramonta ore 7.39 — Oggi: S. Ermolao. — Domani: S. Innocenzo. 


mente è quiadi non si possa estendere la 
applicabilità a_casi analoghi, Fino a che 
non si dimostri che lo zittio sia un'ingiu- 
rîa verbale, egli non crederà applicabile 
il $ 496, 

Se dovesse qualificarla lui l’azione attri- 
buita al. suo difeso, andrebbe a rinvangare 
una disposizione della. Legge del 1854, 
che deferisce la cognizione di quei fatti 
alla Polizia. 

E l'oratore conchiude: Mi attendo sere 
namente: una sentenza! d’asaoiuzione, La 
Giustizia dev!essare superipre a certe pre- | 
tese di riparazione, di soddisfazione. Per 
il giudice, l'onore del cadetto, del gone- 
rale o dell'esercito intero dev'essere con-| 
siderato egualmente che l'onore del! primo | 
menilicante che pussa per la vin. 

Domanda l'assoluzione: del Gortan per 
inesistenza di. reato. 

H P..M. replica, esaminando il diapo- 
sto del $.496 ana sostiene l’applicabilita. | 

L'avv. Ricchetti contro-replica, leggenio | 
a analizzano. ‘anch'egli il disposto del $ 
196. Iusiste nella ans domantia di ‘asso- 
Tuzione. 

I giudica Quarantotto condanna il sig. 
Gortan & 7 giorui d'arresto rigoraso, | 

L'avy. Riechetti insioua ricorso in pitato, 
colpa e peni. | 


(Tribunale provinoiale di Trieste) 
Le furie dell’ arrotino, 


Quel giorno. sior Antonio, era di un 
pessimo umore, È aveva ragione di. e4- 
serlo. Diavolo! Girare per mouti. e, perl 
walli, dur di piede tutto il santo giorno 
sulla logora stanga per far girur Ja ruota) 
ed essere sempre în guerra gueribggiata 
dan il'evldo!.. basterebbe anche di meno 
per ‘fariarrabbiare persiio Giobbe! di pa- 
zientissima memoria, 

Era giunto, a Laurana Ja minitina. del 37 
luglio; aveva affilato una dozzina tra for- 
hici e;coltelli e col, ricavato era corso a 
rinfrescarsi l'ugola. 

Senoncliè, meotre attendeva a far girare 
la mola, si risovvenno che s'era dimenti 
«ato di'mangiarè un ]boconue, mentrò si 
era ricordato benissimo di bere. Si fravò 
nel taschino;.. gnanca wn dora | 

S'era l'atto tardi, un altro coltello dal 
affilare e/poi.. buona notte... Andare ai 
letto a stomaco digiuno ?1 

Meotre così pensava, gli ai avvicinò una 
turba di movelli curiosi, che gli # prsero! 
nitorno, a guardare, a domau:lare, a seo- 
carlo. Aveva ben nitro perla tosta luile 
Insciò andare qualche ' pedata. 

I ragazzi faonro chiasso e gli risero in) 
viso; egli s'infuridò e: colta, una. pietra] 
dal suolo fece per scagliarla... ma sì sentì 
farma:e îl braccio per di distro. Era la 
guardia municipale Avitoifio Muaterdich, 
che lo invitava a seguîria dal podestà. 
L'arrotino non se lo'feca dire duo volte; 
sperando forse: di cavar fuori dall'inatteso) 
invito un succoso pranzetto. Delusione! 

Il (Podesi& gli. richiese le sua carte di, 
viaggio! 

La storia von dice ee sior Antonio Ci 
rellioh' avesse con sè i documenti preacritti,; 
niù c'importa di saperlo: è noto soltento) 
ch'egli ai rifiutò ti mostrarti. 

Fu! passito agli arresti e, inveco del 
pranzo, guadagnò In cena. 

La inattizia susseguente, dopo.una buotal 
dormita sior Antoaio, fu iuvitato  idalla 
gusrilîa ad uscire. Il brav'u»mo, che aveva! 
giusto voglia di passeggince, ubbidì subit 
prese con sè il: cartetto; e via, Ma,,presso 
il cimitero, volle prendere a dritta, men: 
tre la guardia voleva menarlo a sinistra, 
al molo, dova e'iera (no piroscafo che lo 
avrebbo imbarcato per Volosca. Sior. An 
tonio si diede a corsa sfrenata; la guardia 
lo inseguì, lo raggiunse e caddero entrambi 
a terra. Si girarono o rigirarono in quella 
posizione e. il Curellich, volondò al bgni 
costo scappare, moricò la guardia alla 
mano destra, non solo, ma, rivaltosi alla 
gente che. si (era aggiomerala alla scena) 
si diedo a gridare; 

— Aiutème, fradei, ‘sto quà el 
menarme a Fiume per farme copar| 

Gli altri non si ‘mossero, e il ‘Curellich 
comparve ‘ieri innuozi al Tribunale per 
tispondbre! (del crimine ‘di pubblica vio- 
lenza è, del delitto di tumulto. 

Benchè difeso sireiuamente dall’avyi 
Consolo, venne ritenuto colpevole di eni 
trambi i reati, e condavnato a 6 mesi di 
carcere duro inasprito di van digiuno al 
mese: 

Presiedeva il cons \Uodrig, iassistito dai 
cons, Censiz, Mosche e Rismontlo, Soste: 
neva l'acquen il sost, procur. di Stato:dott. 
Pangiazi, 


vol 


Cremona ribelle. 


Non si tratta della bella città dellal 
Lombardia, ma d'un omonimo, cameriere 
di Cesena, aconsato del'orimino di pubblica 
Violenza e lella contravvenzione di offese 
verbili alle guardie. 

La sera dell'!8 Iuglio scorso, Giaebmo 
Oremona, dopo aver manginta e. bevuto 
sAlla bella risposta* al N. 18 dî. vit Do 
nota, si allontanò dal locale in compagnia) 
di due giovinotti suoî compaesani. In via 
di Rena, venuto con essi 8 contesa, nel 
volpi uno con un pugnò alla testa, percui) 
immediati circ 


guardia Giuseppe Cosmar gl’ intimò 
l'arresto. L'intervento dell’autorità costi- 
tuîto non garbò al tibero donator di pugoi, 
il quale, in via Sporcavilla, cercò di ribel- 
larsi alla stessa, manomettendo îl Cosmar 
e trattandolo da ,porco®. 
Ieri parcîò egli fu punito con tre mesi 
di. carcere duro inasprito. 


CRONACA LOCALE 
E FATTI VARI. 

Ta questione del filtro per 
VAurisina. — Il voto di ieri 
del Consiglio municipale. Della 
seduta che il Consiglio della città teune 
fieri a mezzodì abbiamo duto relazione nel 
Piccolo della sera. Sulla deliberazione che 
vi fu presa ci si impongono oggi alenni 
commenti. 


l'icquedotto d’Aurisina, concluso il 14 
‘aprile 1900 fra il Comune e la Società 
il'Aurisina, contiene, rigunrdo alla filtra- 
zione dell'acqua, la seguente clausola: 


_£Costruzione di un nuovo filtro, atto a chia- 
lificare completamento - în unione a quello gi 
ill esercizio al serbatoio di Gretta - il quinti- 
titivo.complessivo di 20,00) m° qua nelle 

ore con facoltà del Comune di Trieste di 
prescrivere per questo muovo filtro un sistema 
differento da quello progettato dalla. Società di 
Aurisina 0 con' Eicoltt inoltra nd esso Comone 
di chiedere:per cradlesecazione ii ‘questa nuo, 
va opera per solì m* 7000 entro le 24 ore. 

ll Comune:di Triesto pagherà ‘alla Società 
dl'acquedotto d'Anrisina, dopo compiuta. l'opera, 
l'eventuale eccedenza oltre la: spesa preliminata 
per il filtro da essa progettato in cor. 103.00) 
‘@ non esìgerà il pagamento delli pena conven- 
zionale di cor. 500 ul giorno prevista dall'art G 
del Contratto, in caso che nel ‘compimento del 
filtro avvenisse un ritardo in seguito alle ri- 
cliiesto del Comune. Qualora o per gli aumen- 
tati consumi od'in segwto a soppressione  del- 
l'attualo filtro a spugne nel serbitoio di Gretta 
da parte dell'Autorità, si renilesse necessario 
l'ingrindimento del nuovo filtro. questo ingran- 
ifimento dovrà essere fatto a carico del Comu 
no di Trieste.» 

La elasola non potrebbe essere più 
cliinta, e tutti i consiglieri che la votaro- 
no allora - ché sono iù grandissima mag- 
gioranza gli stessi che hanno partecipato 
illa sorprenitente votazione dî ieri - dove- 
vano sapere che con essa il Comune 
si addossava tutta la differenza di costo 


\|corone del filtro (Piccolo del 3 


Tra il filtro a spugne progettato  dall'Au- 
tisinà in 100.000. corone, e quello di più 
ioderno e più efficace sistema voluto 
dalle autorità sanitarie municipali. 

Si doveva pure sapere che tale. dif- 
forenza ili costo a carico del Comune, 
doveva scecostarsi al mezzo milioneino di 
corone, pereliò questa cifra fu enunciata 
più volte; e eli ne dubitasse può trovarla 
Stampata in parecchi numeri del ‘Piccolo 
del marzo 1900, perchè tutte le volte 
chie ci accadeva di parlare della somma 
complessiva ehe l'ampliamento; dell'acque: 
dotto veniva a costare al Comune, mon 
dimenticavamo mai di aggiungervi le pa 
role: più le. quattro 0 cinquecentomila 
marzo 
1900; sedata consigliare dell'istesso giorno). 

Approvato il' contratto dat Consiglio e 
reso obbligatorio per la città con la,firma 
dei suoi legali rappresentanti, restava pen- 
dente soltanto la questione. della scelta 
del sistema di filtro che fosse parso il 
migliore in linea di sicurezza igienica e il 
più conveniente in linea finanziaria. Ohe 
tale (questione pendente dovesse un giorno 
b l'altro essere portata. dinanzi. al Consi- 
glio perchè la risolvesse, è cosa.che tutti 
sapevano, come. pure tutti sapevano che 
non si trattava più di discutere nò in me- 
rito al contratto, nè su altro questioni a- 
stratte odi carattere. generale, ma bensi 
imienmente)sul sistema di filtro, da pre- 
sreglier 

La issione del contratto. andava 
fatta prima del 14 aprile 1900, ese v'è 
qualcuno, che possa vantarsi di averla fatta, 
accanita, minuziosa e severissima, questi 
siamo certamente noi, che nessuno potrà 
saceusaré di soverchie. tenerezze per. l'Au- 
risina. Noi abbiamo combattuto - e dicia- 
molo pure, non senza qualche suec 
le esagerate pretese dell'Aurisina; abbiamo 
giudicato oneroso il contratto anche dopo 
Ja-sua eonelusione, riconoscendo però ché 
jera inevitabile passare solto le forehe cau- 
dine dell'Aurisina, dato, 1’ impresciadibi 
bisogno, che avera la città di uu provye- 
dimeoto interinale per far frontealla defi- 
cenza d’acqua, che si faceva ogni giorno 
più minacciosa, Ma per quanto avversari 
ilei monopoli dei privati nei servizi di ca- 
rattere pubblico, per. quanto disposti a 
convenire che sia doloroso il dover pagare 
un filtro perchè altri venda. l'acqua, noi 
non ci saremmo mai sognati che si po- 
tesse’ tranquillamente deliberare di non 
tenere alcun conto di una elausola con- 
DO OS, lr rc" 
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— E’ la Idiota!... ebbene! è in un 
bello stato... Gliene darò delle busse.... E 
Roman?.0,. 

La chiamò di nuov 

Poi inciampò contro ii 
terasse... 

— Il mio danaro!.. 

Btrisciando a terra stese la mani... cer- 
cando nel buio e nel wuoto.. 

— Il mio danaro! 

Uù grido strozzato le sfuggì dalla gola. 

Le sue dita avevano incontrato il mat- 
tone... 

Sprofondò Je mani... tremantim. in quel 
buoo. 

— Il mio danaro! 


saccone e le ma- 


‘aî, o aggrappò alla 
amente ; 
Dov'è il mio da- 
naro ?... Suvvia, rispondi... Rispondi !,,. il 
mio danaro. 
E le egraffisva Ja faocin con le unghie, 
la strangolava... è 
Tutt'a uu tratto si fermò, 
Bi. senlì bagnata una mano. 
— Orsìù - disse facendo appello a tutta 
la sua energia per calmarsi - îo impazzi- 
sco. Bisogna anzitutto vederci chiaro... 


— Bì, ma una candela... Dei fiammi-|i 


fori ?... 
Facendo uno sforzo, rinsel o rieosdarai 


che în cima all’'armadio della biauch 
ria, ella ‘chiudeva la sua provvista di 
fiammiferi. 

L'armadio della (biancheria era rove- 
soîato, infranto. 

Ma cercando per terra, riuscì a troyare 
una scatola... 

Una candela era ruzzolata accanto... 

L'accese.... 

Allora un rantolo le uscì dalla gola 
stretta... 

— Il mio... .da...naro, balbettò. ‘egli mi 
ha preso tutto |... Ah! mascalzone |. Mi 
ha preso tutto l.. il mio danaro! Mi ha 
preso tutto I 

Girava intorno alla stanza come uns 
pazza, urlando nei rottami dei mobili, in- 
ciampando nelle materassa e nel saccone.., 
alzandoli e respingendoli uno dopo l’altro 
frugando per i canti, in preda ad un paz 
zo furore. 

— Il mio denaro]. 
ripeteva. 

‘E dava in rantoli, sioghiozzi e urli rotti 
da luoghi silenzi. 

Poi tornava al buco 
guoto, > Si 

La Idiota, sempre distesa, ora immersa 
în una pozza di sangne. 

Tima andò a lei, la rialzd e la serollò 
con rabbia. È 

— Savvia!... destati,,. cialtrona | destati 


Il mio denaro... = 


spalancato e 


pronrd dell'acqua in viso. le 
afregò le tempia con dell'acoto. 


La vittima aprì finalmente gli occhi. 

Volse intorno uno sguardo spaurito* 

— Rispondi |. Suvyia, rispondi! gri. 
dava Irma conflccandole le unghie nel 
collo, parla!... suvvia parlal. 

Poi le si affrocid alla mente ‘la memo! 
ria di quel che aveva fatto di quell'infe- 
lice. 

— Al non puòl,.. Non sa, gridava ‘tor- 
cendosi lo braccia. 

La Idiota, sostenendosi appena, rasciu: 
gandosi talvolta il sangue che continuava 
a soorrerle dalla forita, la guardava con i 
suoi grandi occhi spauriti, invasi dall'aù. 
goscia della morte. 

— Dunque è partito, domandò Irma, ha 
preso tutto ed è partito? 

La Idiota fece col capo un cenno aller: 
mativo, 

— E dov'è andato? 

Una impercettibile crollata di spalle fu 
l'unica risposta della innocente. 

Lei non lo sapeva... Non! poteva sa- 
perlo. 

Non era alla caduta priva di sentimento, 
fulminata dal randello di quel furfante, 
mentre fuggiva con le mani piene? 

Non fo sa. Lei non sa nulla, escla- 
mò Irma, lasciandosi ricadere la braccia 
con accoramento. 

Allora si ricordò di quell'ombra umana 
che l'aveva tanto impaurita sul margine 
di un'abetina. 

Era Romano, senza dubbio, non poteva 
essere che lui. 


Irma 'Tasbid lì Ja Tdiota, sunguîinanite!i.. 
agonizzante!,.. 

Pensava ndialtro che alla Idiota!,,. 

E \smaniosa, ansante, corsa attraverso la 
abetine e la, landa, sino al luogo dove 
quell'ombra le era vagamente comparsa. | 

L'alba griginstra ‘incominciava ‘a sputi: 
tare, 

Ed ‘egsa correva traballando come: una! 
creatura | ubbriaca... fermandosi talvolta 
per ascoltare, poi ripartendo a perdita di 
fiato. 

Ogni tanto gridava: 

— Il imio danaro I... Voglio il mio da 
naro] 

Poi lavciava avute grida: 

— Al ladro | al ladro! Fermatelo! Mil 
ha rubato il. mio danaro! 

Talvolta si fermava e chiamava: 

— Romano, Romano! Rispondimi |, So 
che mi senti... Rispondimi, Romano, ‘ol 
58 lo yuoit Sì! ge lo vuoi! sarò una buo: 
na moglio, vedrai! Spartiremo... Se lo 
vuoi... ti lascerò anche la parte più grossa 
o faraî ‘quel ‘che più ti aggrada... Juten- 
di, Romano. Tutto quello che iti ag; 
grada. 

Allora, tendeys, l'orecchio... mentra il 
cuore le batteva in guisa da apezzarle il 
petto. 

E quando! era certa ‘dî non aver rispo-| 
sta, attraverso lo ‘spazio gli mostrava i 
pugoi. 

— Ti donuazierò, urlava, lo vedrai... Sì, 
dirò chi tu sei... che sei un ladro! dopo 


di essere stato un assassino, Sì ! dirò che 
sci tu che hai segato la gola alla signora 
Maurieune ! 

Prenderanno anche me! Sì1 Sard ar 
testata anch'io! ma per me è Jo stesso, 
poichè mi è stato preso.il denaro ! 

Oltrepassò in breve l'abetina, dove le 
era apparsa l'ombra. me 

La .percorae in tuiti i sensi, simile a un 
cane da caccia. 

Era giù giorno fatto. 

1 suoi occhi cercavano, rovistavano tutti 
i canti, tutti i rami. 

D'ua, tratto mandò un grido.., e si pre- 
cipitò, bocconi. 

Era un luigi d'oro che brillava nella 
macchia. 

Romano era dunque passato di lì e 


||quel tuigi gli era scivolato luori del faz 


toletto. 

Inma cercò e ricercò stoora, 
vano. 

Allora, quando fu ben convinta della 
inutilità delle sue ricerche, cadde bocconi... 
#8 con voce sorda, roca e spenta, continuò 
a gridare: 

— Il mio denaro!... Al ladro!... AI 
ladro lia 

GAP. V. 
La caccia all’uomo, 

Romano frattanto correva per la landa 
e gusdagnava lerreno, 

— Bisogna affrettarsi, brontolava, per- 
chè, di certo, Irma si slancerà sulle mie 


ma io- 


orme (Continaa) 


Il contratto per Vampliamento del-|È 


trattnale accettata, ‘e eonsacrata con la 
firma del capo del Comune. 

Invece ieri, venuta in discussione da- 

vanti al Consiglio la proposta relativa alla 
scelta di un sistema di filtri, ecco leyarsi 
un consiglieré e proporre che non.si met- 
tano filtri di sorta; ed ecco un altre 
chiedere che non si delberi precisamente 
di non mettere filtri ma si decida piùt= 
tosto di non metterne a spese del Co- 
mune. E.il Consiglio con precipitazione e 
nervosità approva la proposta del primo, 
per quanto attenuata dalla spiegazione del 
secondo. 
, Ma si voglia intendere nell’uno o nel- 
l'altro senso, la deliberazione di ieri è 
egualmente assurda. Assurdo il non met- 
tere filtri di sorta, mentre tutti î mediei 
che fauno parte del Consiglio e tutte’ le 
sanitarie provinciali e comunali 
diehiarano che non si assumerebbero la 
responsabilità di far bere ai cittadini nequa 
non filtrata. Assurdo il negare qualsiasi 
partecipazione del Comune nolla spesa del 
filtro, mentre v'è una clausola eontrattrale 
che lo olblica a sostenere quel tanto di 
pesa che superi le 100,000 corone. 

Quali potranno essere ora lé conseguenze 
pratiche di tale deliberato? O PAurisita 
sì proverà a vendere acqua non filtrata; 6 
în tal caso verrà immediatamente un di- 
vieto dell'Autontà sanitaria, accompagnato 
dall'imposizione di applicare i filtri neces- 

ri; oppure essa esegnità spontaneamente 
i filtri; ma nell'un caso come nell'altro 
essa reclamerà dal Uomone - magari pér 
le vie, giudiziario. - l'adempimento della 
clausola contrattuale, e cioè il pagamento 
del costo di queî filtri in quanto superi 
le 100.000 corone. 

Che sia possibile adottare un filtro a 
spugne nel limite della spesa di 100.000 
corone, non y'è nemmeno ia pensarci, 
pere] ‘autorità sanitaria proviuetale vietò 
giù nel febbraio del 1898 l'uso di questi 
filtri e.sela Delegazione municipale lasciò 
correre fino ad oggi si fu, a quanto fu 
affermato, perchè sapeva che si stava per 
procedere all'ampliamento dell'acquedotto 
ed al completo rinnovamento dei filtri. 
Vieterebbe dunque, con tanta maggior 
ragione, l'applicazione di un nuoyo filtro 
a spugne, @ siccome anche questo caso è 
previsto nel contratto, il Comune dovrebbe 
pagare la maggiore ‘spesa pel filtro di 
diverso: sistema, anche.se questo fosse or- 
dinato non da lui, ma dall'autorità  po- 
litica: 

Nessuno certo - lo ripetiamo - potrà 
sospettare che in questi appunti al deli 
lierato. consigliare ‘ei muova soverchio 
amore per l'Aurisina. Siamo vecchi e le- 
naci nemici dei monopoli in generale, a, 
in particolare, in quello dell Aur ti 
biamo sempre deplorato e biasimato il 
nessun riguardo yerso il pubblico, la gretta 
preoccupazione della Società di cavar de- 
naro da qualsivoglia condizione e congiun- 
tura, lo sfruttamento dei bisogni della 
cittadinanza oltre-.i limiti dell'onesto, con 
quel prezzo dell'acqua a 37 soldi il metro 
eubo che l'ha fatta diventare anclie per 
questo lato un genere di lusso. Tutto ciò 
era prima, rimane ora e resterà purtroppo 
tal quale sino al 1909; ma tutto ciò - per 
quanto. sia. brutto e irritante - non può 
dispensare il ‘Consiglio dal rispettare i 
propri contritti: E da questo punto di 
vista, ‘la. deliberazione di ieri, è pericolosa 
e non, deeorosa. 

Pericolosa, perchè, non potendosi pen- 
sare. ai filtri a spugna, il Comune, date 
certe. eventualità, si espone a pagare i 
nuovi filtri più salato:che se li avesse or- 
dinati, secondo un determinato fabbisogno, 
e perchè la Società che. ha saputo met 
tere al coperto i propri interessi contro 
tutte le eventualità, ha messo le, spalle al 
muro anche contro le eonseguenze del ri- 
tardo, nella consegna dell'aequedotlo  am- 
pliato, se ritardo vi sarà in causa di fi 
tri. Non decorosa, perchè a noi almeno, 
che vogliamo il: prestigio della rappresen- 
tanza comurale al disopra anche di ogni 
onesto, biasimo, duole sinceramente che, 
sia pure, per aver. soltanto commesso un 
errore, essa abbia l'apparenza di aver yo- 
luto sfuggire all'adempimento di un con- 
tratto. 

Dieta istriama. Il capitano pro 
vinciale dott. Campitelli. ha fatto Pre= 
nire ai membri della. Dieta istriana il se- 
guente invito: 

«Con riferimento alla riserva da me 
fatta nella sala dietale addi: 27 p. p 
gno, mi pregio dinvitare V..8. alla se- 
duta della Dieta provinciale dell'Istria, che 
si terrà-nella sala ex chiesa di ;S. Cl 
in Capodistria la sera del 30. corr 
5.20, col seguente programma : 

I. Comunicazioni. - II Elezione dei 
due segretari dietali. - IM Elezione dei 
revisori. = IV. Presentazione degli at 
V. Nomina delle Commissioni 
VI. Risoluzione di rinuncia alla perce 
ne, della. tassa indipendente provineiale 
sugli spiriti per la durata in vigore della 
nuova legge dell'impero sull'aumento della 
relativa imposta erariale. - VII Prima 
lettura del progetto di legge con cui ven- 
gono modificati aleuni $$ della legge pro- 
vinciale 30, novembre 1874 sulla regola- 

ne dei rapporti di diritto del personale 
inseznante presso le scuole popolari pub- 
bliche. - VII. Ripresentazione del pro- 
getto governativo di legge per la riforma 
dei $$ 9 e 16 dello statuto provincinle*. 

a Il progetto governativo per la ri 
forma dei :$$ 9 e 16 dello statuto pro» 
vinciale riflette il trasferimento della sede 
della Dieta e degli uffici provinciali da 
Parenzo a Pola. Alla ripresentazione del 
disegno di legge il Governo ‘a seguire la 
comunicazione che esso non si opporrebba 
ad un'eventuale deliberazione della Diota 
che designasse: quale: nova capitale della 
provincia anche un'altra città che non 
fosse Pola. 


Il progetto surà deferito ad una com» 
missione speciale, che per: la straordina= 
ria importanza dell'argomento yerrà come 
posta della intera maggioranza italiana, 
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Elargizioni jalla , Lega Na- 
zionale. Ci pervennero a lavore del 
gruppo locale : 

Per onorare ls memoria della com- 
pianta sig.ra Anna ved. Morpurgo nata 
Cohen, dui sig.ri Girolamo Morpurgo e 
consorte Maria cor. 20. 

Per una pianta venduta alla padrona 
della suoletta cor. 0.60. £ 

Per il monumento a Verdi 
in Trieste. A favore del fondo per 
il monumento a Verdi in Trieste, ci per- 
vennero ; 

Per onorare Ja memoria «del compianto 
Pietro Cossetti, dai sig.ri: Carlo Tyrichter 
cor. 1, Carlo Roitz 1, Giov. Bùsch 1, 
Augusto Bonifacio 1, Luigi Gaspardis 1, 
Giuseppe Dobrauz 1, Giacomo Cipriani 1. 
Edoardo Riva 1, Emmanuele Motka 1 
Vincenzo Cattinelli 1, Vincenzo Gerolini 
cor. 1. 


Il comitato di nogozianti in 
coloniali e commestibili, forma- 
tosi allo scopo di costituire. un Consorzio 
fra tutti gli esercenti di questo ramo, in- 
dice un'adunanza a tale scopo per le 4 
pom, di domani, nella sala ‘minore del- 
l'edificio di Borsa. 

Nella prima adunanza, tenutasi dome- 
nica scorsa, il Comitato. ricevette l'inca- 
rico di dare alle. stampe lo schema di 
Statuto, che poi dovrà essere approvato 
dall'assemblea generale, e quindi dall'An- 
torità 

Allo scopo che ogni esercente interes- 
sato possa prendere comoda visione dello. 
Statuto, nie fu distribuita copia a ciascun 
esercente, per cui non è a dubitarsi che 
essi interverranno numerosi a questa adu- 
nanza. 


Un comizio di operai scal- 
pollini. Un comitato di operai sealpel- 
lini di Trieste ci annuncia che domani, 
domeniea,. ‘alle 10.30 ant, nella sala in 
in del Torrente N. 16. terranno un co- 
mizio col seguente ordine del giorno: 

Proposta del comitato per presentare 
un memoriale ed una tariffa aì signori 
principali affine di procurare il migliora- 
mento della casta. Eventuali proposte. 

La Commissione di stima 
por l'imposta personale, Il 20 
corr. la Commissione di stima per il ter- 
ritorio e il 25 m. e. la Commissione di 
stima per la città di Trieste, terminarono 
i lavorî concernenti la commisurazione del- 
l'imposta personale per l’anno 1901 (ses- 
sione principale). 

Dopo un riassuato sull’operosità. della 
Commissione, il presidente signor Giaco- 
mo de Kuhacevich ringraziò i membri 
della (Commissione per la loro opera efti- 
cace el imparziale, diretta ad ‘un'equa 
applicazione delle norme tributarie. Rispo- 
se a nome della Commissione il bar. Pao+ 
lo Ralli, eneomiando il presidente per la 
serupolosa oggettività osservata nel diri- 
gere, le sedute, 

Nella sessione nutunale si riprenderan- 
no le pertrattàzioni, sospese; e si discute- 
rarno. le appellazini. 

Lettore e vaglia non recapi. 
tati. La Sezione delle spedizioni irreca- 
pitabili annessa alla locale Direzione delle 
Poste e T'elegrafi ha proceduto al pre- 
scritto trattamento di quelle'spedizioni ele 
per maneato recapito, 0 perchè. rifiutate, 
sono ritornate agli Uffici d'impostazione 
durante il mese di giugno. 

Di parecchie di queste spedizioni, sia di 
quelle impostate verso certificato, sia di 
quelle semplici contenenti però valori 
descritte nel seguente elenco non fu pos- 
sibile rilevare il mittente. 

I rispettivi mittenti potranno rieuperare 
le loro ‘spedizioni nel termine di un auno 
rivolgendosi al rispettivo Ufficio d'impo- 
stazione, oppure direttamente alla locale 
Direzione, comprovando legalmente il loro 
diritto di proprietà. 

Fra le spedizioni non recapitate notia- 
mo : una diretta ad Antonio Biort, Mila- 
no, contenente 200 corone, altra diretta 
a Pierina Fabbri, Montalban, conlire 15; 
altra diretta a Francesco Lechvor, Vienna, 
con fiorini 15 ciascuna; altra a Fanny 
Misch, Vienna, con fiorini .b; poi vaglia 
postali a Pietro Sbisà, Traù, con corone 
2.00; a Martino Kapus, Gilli. con 5 cor., 
a Gertrude Lobe, Lubiana con cor. 12; a 
Ferdinando Porch, Vienna, cor, 6. 


Gite per mare, Domani, tempo per- 
mettendo, avranno luogo le seguenti gite 
per mare: 

Per Aquiléja e Grado, gita di gala col 
piroscafo Zaule, il quale partirà da Trieste 
alle 7:45. ant. arrivando a Grado alle 10 
e ad Aquileja alle 10,45. Pel ritorno la 
partenza seguirà da Aquileja alle 3 pom. 
e da Grado alle 7, arrivando a Trieste 
alle 9.15. Quindi una sosta di quattro ore 
ad Aquileja per la visita dei monumenti 
ed una di tre ore a Grado, ove si potrà 
partecipare ‘al giuoco di tombola e fare 
il bagno. 

Per Capodistria, coi piroscafi della. ,So- 
cietà cittadina“; partenza alle 3.15 pom.; 
ritorno alle 8. 

Per Isola, col piroscafo Portorose; par- 
tenza calle 3.15 pomeridiane; ritorno 
‘alle 7.15: 

Per Pirano e Salvorecol piroscafo Istria; 
martenza alle 3.20 pom., ritorno da Sal- 
vore alle 7.15, da Pirano alle 8. 


Pori lavori d'escavo nella 
Sacchetta Esplosione di 
mine. A quanto abbiamo annunziato al- 
cuni giorni fa riguardo i larori d'escavo 
della Sacchetta, aggiungiamo ì seguenti 

olari : 

splosione delle mine seguirà nelle 

suenti : dalle 7°e mezzo alle 8 e 
mezzo anti; dalle 11 alle 12. merid., dalle 
3 è mezzo alle 4 e mezzo pom, e dalle 
6 alle 7 pom., d’ogni giorno; veselusi i 
festivi. 

Ciuque minuti prima d'ogni esplosione 
la perforatrice natante. che prepararà i fori 
sottomarini, per Ja posa della dinamite 
darà un fischio prolungato, Allora saranno 


fatti sgomberare da pedoni e veicoli i 
moli Sartorio e delle Tegole e quello 
Giuseppino fino a 40 metri dopo Ja sca- 
letta posta all'estremità dell’ attuale assi- 
to; nonchè la riva Grumula. Sarà per 
messo soltanto. il passeggio del Tramway, 
il quale però dovrà fermarsi in piazza 
Giuseppina quando la petforatrice, ui mi- 
nuto prima dell'esplosione, avrà dato altri 
tre brevi fischi. 

E' pure proibito ogni approdo a quei 
moli durante le eslosioni. L'imbarco e lo 
sbarco dei bagnanti si farà alla scaletta 
posta all'estremità sinistra 0 di sottovento 
del molo Giuseppino. Così pure sarà vie- 
tato l'accesso nel bacino fra i moli Sar 
torio e Giuseppino a tutti i natanti. 

Il trasporto «della dinamite da Sistinno 
alla Sacchetta (in quantità non maggiore 
di 20 chilogrammi) si farà due volte al 
giorno mediante apposito battello rimor- 
chiato da un piroscafo, Il battello sarà 
munito d'una bandiera ro: 

Disgrazia in mare. Il timo- 
niere dell’, Elektra“ scompar- 
so. Abbiamo da Fiume 26: La notte 
scorsa, alle 11, mentre il Iloydiano Elektra, 
proveniente da "l'rieste doppiava la punta 
San Giovanni, in vicinanza di Rovigno. il 
timoniere Luea Stanissich, d'anni 42, dalle 
Bocehe di Cattaro, nell'osservare con Vi 
drometro: il cammino del. hattello, cadde 
in mare, Il personale di bordo fece due 
ore di ricerche inutili. 

Grave disgrazia al cantiere 
di S. Rocco, - Tragica fine di 
un operaio. Ersn già parecchi anni 
che fortunatamente nessuna disgrazia ve- 
niva a funestare la laboriosa schiera. d'o- 
perai muggesani e specialmente quelli ad- 
detti al cantiere di S. Rocco, quando ieri 
l’altro ne accadde una che purtroppo rat- 
tristò grandemente la famiglia operaia di 
Muggia e del cantiere sunnominato. 

Antonio Zelesnig, uno degli operai de- 
cani del cantiere, ivi addetto da più che 
30 anni, rimase vittima di uno. sciagurato 
accidente che produsse tanto più viva im- 
pressione, inquantochè: la: vittima era tra 
gli operai più benvoluti dai proprietari e 
dai compagni. 


Mancavano pochi minuti alle 2 pom. 
di giovedì, quando. lo Zelesnig, in unione 
ad alcuni suoi operai aveva sollevato con 
la grue idraulica una grossa lamiera Iun- 
pa circa cinque metri, larga circa 2.80, 
dello spessore di 2 centimetri e mezzo, e 
del peso di cirea due tonnellate; e dovendo 
farla passare sotto la pressa per curvurila, 
mentre era sostenuta dalla morsa (strucco) 
della grua, l'aveva fatta appoggiare con 
l'estremità longitadinale interiore sulla 
piattaforma di detta pressa, in modo (che 
la lamiera sostenuta all'estremità superiore 
dalla grua per mezzo della morss, forma- 
va un piano inelinato verso terra. 

La lamiera, che, come abbiamo detto, 
doveva passare sotto la. pressa jdraiilica 
per \èssere curvata, 6 una delle tante che 
servono alla costruzione dello  seato @elta 
costruenda corazzata ,Arpad“ nel cantiere 
S. Marco. 

Poichè Ta micidiale lamiera aveva alcune 
sbavature della fusione, lo sventurato Ze- 
lesnig doveva toglierle a forza di scalpello 
odi lima, E come è naturale in. tutti 
gli operai, che, sempre esposti al ‘perico- 
lo, non lo temono, lo Zelesnig, come a- 
veva fatto tante. altre volte în casi consi- 
mili, si fornì dei suoi ferri, si ehinò sotto 
la lamiera e principiò il suo lavoro di 
smussamento per togliere quelle  sba- 
vature. 

x 

Erano cirea 10 minuti che lo sventurato 
Zelesnig lavorava sotto quel pericolo, 
quando la lamiera sfuggi dalla morsa, e 
quell'enorme peso seppelli lo sventurato 
dal collo all'estremità inferiore. 

Patti gli altri operai, erano cire cin- 
quanta, che si trovavano în. quell'officina, 
non udirono altro che un sinistro serie- 
chiolio ed ùn grido di dolore accompa- 
gnato dall'eselamazione: Dio miol i mi 
fici! In un baleno furono tutti presso il 
disgraziato ed in un aitimo sollevarono la 
lamiera, IL povero Zelesnig,con la faccia 
contratta respirava affannosamente. Con lé 


‘dovute ‘cautele fu ‘trasportato nell'infer- 


meria del cantiere, mentre il direttora 
siguor Romano Valentini, che era stato 
avvertito del triste caso telefonava al dott. 
Carabaich. Lo Zelesnig, appena adagiato 
su di un canapò, ri ancora affannosa 
mente: ,I miei figlil la. mia famiglia!“ 
E non potò dir altro. Sopraggiunto, pochi 
minuti dopo, il medico, non gli rimase 
che il pietoso còmpito di constatare la 
morte. 

Lo sventurato: aveva riportato la fran- 
tumazione della gamba destra; tanto l'osso 
tibiale quanto ì malleoli erano ridotti în 
ischegge; al torace destro aveva tre co- 
stole frantumate, e.due al torace sinistro 
e precisamente la quarta e la. quinte; la 
quale ultima, essendo penetrata nel cuore, 
era stata la causa diretta della morte quasi 
istantanea. 

Il povero Zelesnig-lascia la vedova e 
cinque ‘figlivoli: tre adulti, una ragazza di 
14 anni e un fanciulletto di 10: I com- 
pagni stessi dell'infelice vollero traspor- 
tarlo a spalle alla sun abitazione, dove 
ieri Ja salma fu meta pietosa di un con- 
tinuo pellegrinaggio di tutti gli operai 
muggesani, compresi quelli. dell'arsenale 
del Lloyd e quelli del cantiere S. Marco. 
Anzi ieri a mezzodì circa cinquecento di 
questi ultimi, sospesero il lavoro, e col 
vaporetto si recarono a Muggia; esempio 
questo che alle 4 e mezzo pom. fu poi 
seguito da tutti gli altri. 

Quelli del cantiere San Rocco, e più 
specialmente quelli addetti alla pressa i- 
draulica, e î calderai o carpentieri in fer- 
ro, ottennero dalla Direzione del: cantiere 
taluni il permesso di non lavorare, altri 
di sospendere il lavoro a mezzodì. 

A 


Verso le 6, con l'intervento delle dire- 
zioni dei cantieri S. Rocco e S, Marco, 


di parecchi impiegati e di circa tremila 
operai, seguirono i fimerali, che riuscirono 
imponenti. Quasi tutta la cittadinanza di 
Muggia vi prese parte; vi intervennero la 
banda e il coro nonchè la Società operaia 
muggesana. con la. bandiera - Società della 
quale il defunto era socio fondatore. Sul 
feretro spiccavano molte corone mortvarie. 

Si ritiene che vista la numerosa fami- 
glin e tenuto conto che lo Zelesnig era 
uno dei migliori e dei più anziani operai 
del cantiere di S. Rocco, la Direzione 
dello stabilimeuto yorrà in qualche guisa 
venire in aiuto dei superstiti. 

Il suicidio di una ottuage- 
maria. Da pareechi anni viveva a Mug- 
gia, in unione al figlio, guardia di p. s. 
in pensione, certa Maria vedova Simon- 
cich, di 79 anni, nativa da. Grossdorl 
(Stein). Alcuni giorni or sotto la Simon 
cich, eludendo la sorveglianza del figlio, 
uscì di casa portando seco un piccolo in- 
volto, dove aveva riposto alcuni effetti di 
vestiario; è a piedi scalzi uscì dalla città. 
Incontratasi in alenni viandanti, chiese loro 
quale fosse la strada più breve per re- 
carsi a Lubiana, è questi gliela indica: 
Tono. 

Potevano: essere le 5 pom. quando per- 
correndo la strada che da Muggia, con- 
duce a Znule, era arrivata nella località 
denominata «squeretto*, in riva al mare, 
dove appunto è situato un bagno pubblico. 
nel quale stavano bagnandosi oltre uo 
cinquantina di persone. I bagnanti videro 
la vecchietta fermarsi longamente ad os- 
servarlî, poi fare alcuni passi più in lù 
del limite del bagno, dove la profondità 
del mare è maggiore, rimanere qualche 
minuto in aspettativa e infine spiccare nu 
salto in mare. 

A tal vista si diedero tutti a gridare 
al soccorso, ed il custode del bagno Gio- 
vanni Demarehi, gettatosi coraggiosamente 
a nuoto, sì diresse verso il Juogo ove la 
sventurata aveva spiccato, il! salto. Rag- 
giuntala, mentre sisommergeva per la se- 
conda volta, con molta fatica e pericolo 
riuscì ad afferrarla © trarla alla tiva. Con 
l'aiuto di altre persone ella fn deposta a 
terrà in istato, già alquanto grave, d''in- 
cipiente asfissia. 

Quulcuno corse a Muggia ad avvertire 
Îl dott. Carshaich, il quale inforcata la 
bicicletta accorse sul luogo. 

Egli trovò ehe lo stato della vecchia 
era oramai disperato, ma nondimeno pre- 
stò alla sventurata tutte le enre possibili, 
‘assaggettandola anche a 
di respirazione artificiale; ma tutte Tesue 
cure riuscirono vane. L' infelice esalò l’e- 
stremo respiro. 

Dei presenti nessuno conoscava la sui 
cida. Ma quando la notizia del triste enso 
sì diMluse per la cittadetta, il figlio della 
Simoncieb, che appunto era rimasto, al- 
quanto preocenpato per non aver trovato 
in casa sua madre, accorse sul luogo è 
purtroppo riconobbe nella suicida le vene 
rate sembianze. 

Da qualete tempo Ja Simbncich 
dato segno di perturbazione mentale eil 
anzi veniva. di regola, sorvegliata; ma 
nel pomeriggio di quel giorno Ja weceltia 
per uscire di casa aveva approfittato di 
un momento) nell quale suo figlio sì era 
posto a dormire; ed era uscita appunto n 
piedi scalzi per non destare l'allarme dei 
vicini. y 

La salma, dopo i rilievi di legge, fu 
trasportata a Muggia, nella cappella mor- 
tuaria; poi al cimitero. 

Un piroscafo che si ferma 
a mozza via. Ieri sera alle 7 6 un 
quarto, Ìl piroscafo ,S. Nazario“, con pa- 
reechi passeggeri, si staccava dul molo di 
Capodistria dirigendosi allu volta di 'Iri 
ste. Senonchè, giuuto nel vallone ‘tra, Cà: 
podistria e Junta sottile, il',S. Nazario“ 
si fermò improvvisamente. 

I passeggeri si guardarono, attoniti;. poi 
interrogino di qua; di la, è riescono a 
sspere che in macchina si è prodotto un 
guasto il quale impedisce al piroscafo ogni 
movimento. 

I passeggeri esortarono allora il'coman- 
dante di fare dei segnali di soccorso, &f- 
finchè. veduti dai guardiani del faro, ne 
fosse avvertita la capitaneria pi porto. 

Il comandante però si rifiutò di aceet- 
tare l'esortazione dei passeggeri, ed orditiò 
al macchinista di riparare alla meglio il 
guasto, 

Il maechinista si mise all'opera, e dopo 
due ore, trascorse non certo. gaiamente 
per quei passeggeri, il piroscafo è messo 
in grado di camminare. Sono le (91 1l 
macchinista: avverte però: che la macchina 
funzionerà, ma soltanto in avanti. 

— Purchè si arrivi in. qualche Juogot 
— ‘esclamarono i passeggeri, 

E il ,S. Nazario” si rimette adagino 
adagino in viaggio. Ma appena doppiata 
la lanterna, invece di dirigersi al solito 
luogo d'approvo alla riva del Mandra 
chio, sì dirige in Sacchetta, .ove causa il 
guasto in macchina, che non gli permette di 
indietreggiare, perde altro. lungliissimo 
tempo per approdare. 

Inutile ‘ripetere i commenti, di tutti 
quei disgraziati costretti a fare un viaggio 
così lungo per una distanza così breve. 

Le vicende di uno sventu- 
rato. Ieri nel pomeriggio, lasciò fin: 
mente la nostra città quel disgraziato gio- 
vane a nome Eugenio Carman, di 21 
anni, il quale, senza aver commesso al- 
cuna colpa, venne tenuto in prigione per 
oltre sette mesi. 

Come..i lettori ricorderanno, il Carman 
era giunto a Trieste col piroscafo _Hun- 
garia“ la sera del 28 dicembre dell'anno 
passato, inviato dal console a. u di Ba- 
tum perchè privo di lavoro e di mezzi di 
sussistenza. Il cavasso che lo accompa- 
gnava lo aveva consegnato alla Polizia, la 
quale, in attesa di farlo rimpatriare, lo 
avera alloggiato in via Tigor. 

Il Carman aveva detto di essere nato 
a Straziovka in Russia e di appartenere 
al comune di Standkoff nella Bucovina 
L'autorità volendo avere delle informazioni 
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sul suo conto, aveva scritto al comune di 
sua pertinenza; questo però, dopo. alcuni 
giorni, aveva risposto di non ritonoscere 
affatto il Carman, il cui nome non appa- 
riva suî registri del comune. L'autorità 
continuò le indagini persapere dove do- 
vesse mandare il disgraziato, e questi, ve 
dendo che î giorni passavano e che nes- 
suno sì curava di lui, avvilito ‘e disperato, 
la sera del 9 di giugno tentava di neci- 
dersi impiccandosi alle spranghe della fi- 
nestra della sus angusta ‘cella. Per buona 
sorte i guardiani se n'erano accorti a 
tempo e l’infelice venne trasportato all'o- 
spedale. Da questo stabilimento il Carman 
useì la mattina del 28 dello stesso mese 
e ritornò in prigione, 

Il tentativo del poveretto spinse l'anto- 
rità ad occuparsi con più interesse della 
sua sorte e non essendo riuscita a stabi 
lire a quale paese egli veramente appar- 
tenesse, avviò le pratiche opportune per- 
chè gli venisse accordata la pertinenza ad! 
un paese della Galizia. Il: nostro Munici- 
pio si prese a cnore la sorte del povero 

iovane e lo fornì di nuovi indumenti e 
di un po di denaro. 

Spettacolo popolare. Domani, 
domenico. alle 4 pom., si terrà nel fondo, 
Coraneo uno spettacolo popolare. Il pro- 
gramma comprende corse nei srechi di 
adulti e ragazzi, una gura di moretti, Ja 
estmizione gratuita di un orologio con 
catena d' argento, e iufine l'ascensione 
aergostatiea col pallone Trieste“, ese- 
guita dall’aeronguta triestino A. Oblak. 

Una retata di ,,sessolotte 
contrabbandiere, Ieri poco dopo 
le 6 pom., le guardie di finanza ferma- 
rono all'uscita del Punto franco otto ses- 
solotte e le invitarono al vicino uificio 
per lasciarsi visitare dalla donna appo- 
sitamente incaricata, e così vedere se 
avessero ‘alcunchè di contrabbando. 

E' facile immaginare come le otto 
dlonme sciogliessero lo  seilinguagnolo per 
protestare, ma alla fine dovettero rasse- 
guarsi alla ria sorte. Quando 
«bbe finita la perquisizione personale, 2! 
chiloerammi di caffè giacevano a terra, 
ritornato. dall'oscurità delle varie tasche 
silla luce del giorno. 

Siccome all'ufficio della finanza non 
vollero dir. niente sulla provenienza del 
culfè, ed assendosi esse qualificate quali 
addette ad un magazzino di sacchi vuoti. 
sito ‘in quel reciuto, furono accompagnate 
a quell'ispettorato’ di p. s. dove dissero 
ehiamusi Anna K., Carolina D., Ang 
P., Emilia I, Maria G., Anna L, An- 

«8 Italia D, 

evi fatti dagli organi di quel- 
to risultò che il caffè er il 
io di un farto, ma le otto arre- 
state altro non erano che le complici per 
far nseire dal recinto del Punto franeo 
1 merce di contrabbando e specialmente 

caffè e altri generi minoti. 

Le donne furono accompagnate dinanzi 
all'ufficiale Schabl, che le sottopose ad 
ul lingo interrogatorio; o seppo cho ad 
incaricare le ‘otto arrestate di portar 
fuori quel caffè era stata la loro, cana 
Giulia B., di 43. annî, abitante in via 
Valdirivi 

In seguito a ciò il detto funzionario si 
recò, accompaznato da un agente, Nella 
abitata dalla B. ove, dopo averla 

al confronto con le sue donne. la 

condurre agli arresti ; le altre otto 
rilasciate ‘in libertà salvo a ri- 
spondere a tempo e a luogo per la loro 
complicità. 

Accidenti che possono toc- 
csre per via. La signorina Beatrice 
Venturini, di 20 anni, abitante a Bagnali, 
ieri, alle 2 pom., passava per lavvia della 
Barrie vecchia. Proprio in quella il 
tappezziere Giovanni Mauzon, abitante in 
via Pondares N, 6, era. intento ad acco- 
modare nn tenda all’esterno del negozio 
di manifatture della ditta Giuseppe Mo- 
cher. La ragazza passava presso ‘il nego- 
zio, quando una, sprauga di farro della 
tenda, del peso di pareechi chilogrammi, 
precipitò addosso alla poveretta è le causò 
una non lieve contusione al capo. 

Ella fu accompagnata nella vicina far 
macia Piecicla, ove ricevette le cure op- 
portune, dalla guardia di p. s. Giovanni 
Vercion, la quale. prese, nota dell’ acei- 
dente per rilevare se la responsabilità del 
iliseraziato caso potesse ricudere su qual- 
CUIO, 

L'amante che ruba. Lucit Giu- 
stieh, abitante in via della Pescheria N. 
9, denunciava ‘ieri. mattina alla Direzione 
di Polizia che, nella notte precedente, du- 
rante la sua asséaza, il sio amante Lo- 
dovico F., di 22 anni, cameriere, da 
Ronchi, abitante in via di Riborgo, era 
penetrato nella sua stanza. e dal cassetto 
di un armadio aperto, aveva rubato tre 
biglietti del Monte di Pietà, uno concer- 
nente l' impegnata di un oriuolo d'oro, 
l’altro di una catena d’oro, e il terzo di 
un paio d’oreechini d'oro. 

L'impiegato che assunse la denuncia, 
citò immediatamente in ufficio il suddetto, 
il quale sulle prime tentò di negare, ma 
poi cambiò registro e confessò di essere 
l'autore ‘del furto. Perciò fu arrestato, 

Furterelli. Ierlaltro nel pomeriggio 
ignoti ladri, da una finestra aperta, pene- 
trarono nell'abitazione di Giovanni Britz, 
al pianterreno della casa N. 453, di Ser- 
vola, e ne rubarono due paia d'orecchini 
d'oro, due catene e un orinolo d'argento, 
nonchè l’importo. di 10 corone, cagionan- 
dlo al Britz un danno eomplessivo di 110 

rone circa. Il furto fu denunciato al 

ispettore Tess. 

a8a Gli agenti di polizia Tita e Pirz 
passando l’altra sera verso le 10 per la 
piazza delle Legna, s'imbatterono! in due 
giovani borsaiuoli, i quali appena li seor- 
sero se la diedero a gambe. I funzionari 
inseguirono i due fuggitivi (uno dei quali 
x un certo punto gettò a terra un porta- 
monete), ma non, riuscirono a prenderli. 
In mancanza di altro gli agenti raccolsero 
il portamonete, che naturalmente era vuo- 
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’Amminfstrasione non restitufsco0 5.0.1 manoscritti quand’anche non inserì 


to, ed era di forma rettangolare a chiu- 
sura sutomatiea e di color caffè. 

«fa Il signor Simeone Corumola, .ca- 
meriere a bordo del piroscafo del Lloyd 
nDanubio“ sabato seorso nel pomeriggio 
fu derubato dell'importo di 50 corone che 
erano chinse in un cassetto nella ‘sua ca- 
bina aperta. Ladro ignoto. 

#Sa Ieri sera alle 7, all'uscita del Pun- 
to franco, le guardie di finanza fermavano 
il facehino Vittorio Conte, di 37 anni, e 
lo trovarono in possesso di due chilogram- 
mi di zucchero di furtiva provenienza, 
Accompagnato dinanzi al dirigente quel- 
l’ufficio di p. 8, questi dopo averlo in- 
terrogato lo fece accompagnare agli arresti. 

Le vendette dei licenziati. Il 
carradore Emilio Stirn al servizio della 
ditta Rascovich veniva licenziato il giorno 
10 corrente perchè aveva rubato delle 
mandorle ai suoi principali. Prima di.ab- 
bandonare il servizio, peraltro, egli. volle 
veudiearsi sporcando i muri della scuderia 
e della rimessa, e portò via inoltre, due 
piccoli armadi del complessivo valore di 
30 corone, che. sì trovavano nella rimessa. 
Denunciato il furto all'ufficiale  Séhabl, 
questi venne a sapere ieri mattina che lo 
Stiro si trovava ‘a Sant'Andrea con un 
altro carro. Percid, mandò sul luogo l'a- 
gente lhomann il quale riusci a trovare 
ed arrestare lo Slrn, 

Per minaccise. Teri mattina, alle 
6, in via della Corte, yenne arrestato. 
tonio. G., d'auni 26, muratore, da T'rie- 
ste, per minaccie pericolose all’ ind 
del suo compagno di mestiere Giovanni 
Cociancich, abitante in Chiarbola superiore 
N. dl, 

Le baruffe, In una casa dî via della 
Pescheria, l’altra sera Lucia Iustich, di 
22 anui. venne a diverbio con una.sua 
compagna, eriportò nua ferita alla, fueci 

Ricorse alla Stazione centrale di soc- 
cono, 

af Teri notte, in via dell'Olmo, Giusto 
N., di 28 ‘uni, spazzacamino, da lrieste, 
1 futile motivo si azzuflava con un altro 
individuo. 

Le guardie condussero entrambi agli 
arresti. 

Caduta. Il fanciulletto di ‘anni 4, 
Giuseppe Giordani, ieri alle 5 pom. nella 
propria abitazione în via del Torrente N. 
26, culde e battendo la, faccia a terra 
riportò una ferita allo zizoma destro. Ac- 
compagnato ulla Guardia medica, ottenne 
le cure opportune. 


Durante il lavoro. Arturo De- 
bau, apprendista tappezziere, abitante in 
via Rigutti, ieri durante il lavoro s' impi- 
gliò la mano sinistra in una macchina, e 
ne ebbe lacerate due dita. 

Pu accompagnato all'infermeria Treves, 
ove fu fasciato, e poî con vettura accompa= 
gnato all'Ospedale. 

Il manovale Angelo Tappi, di 36 anni, 
abitante in via di Orosada N. 1, ieri alle 
5 pom., mentre era interitoval suo lavoro 
fu colpito al capo da una pietra caduta 
dall'alto, e ne riportò una ferita al ver- 
tice. 

Alla Guardia medica ottenne le cure 
opportune. 

Lesioni accidentali. Il 
Taio: Roilolfo Del Ben, di 20 anni, 
te in via della Barriera vecchia, ieri mat- 
tina si ferì accidentalmente nila mano, si- 
nistra. 

Massimiliano Lussich, d'anni 45, brae- 
ciaute, abitante in yia Pozzo di Crosada, 
per accidente riportò una ferita lacero- 
contusa all'occipite. 

L'apprendista meccanico Francesco Setz, 
di 15 anni, abitante in via S. Giusto N. 
16, causualmente si feri ieri alla mano 
sinistra, 

Il bracciante Giovanni (Peechiar, di 24 
anuî, abitante in via del Molino a yento 
N. 24, riportò accidentalmente una ferita 
di taglio al polso sinistro, 

Maria Fabrovieh, di 37 anni, abitante 
in via dell'Olmo, ieri sera alle 7 riportò 
accidentalmente una ferita alla mano de- 
‘stra, 

Geltrude Viviani, di 60. anni, abitante 
in via del Crocifisso N. 1, îeri sera alle 9 
riportò accidentalmente suna ferita di. ta- 
glio alla mano destra. 

Ricorsero alla Guardia. medica, ove ot- 
tennero le cure opportune. 


Cronaca minima. Ieri mattina, 
alle 5, in via della Zonta, venne arrestato 
Antonio Brumat, di 50 anni, faechino, da 
Ranziano, perchò colpito dal precetto di 
siratto. 

Teti notte, alle due, alla ‘riva del Sale, 
fu trovato immerso nel ‘sonno Giovanni 
P., di-23 anni, facchino, da Aidussina, e 
venne arrestato. 

Terì notte, in via Cavana, venne arre- 
statà, per vagabondaggio, la fantesca di- 
soccupata, Maria P., di 17 anni, da Na- 
bresina. 

All'arrivo del Hoydiano , Bosnia“ giunto 
qui proveniente da Metcovich, una guardia 
del Lloyd procedette all'arresto del fac- 
chino. Autonio l., di 30 ‘anni, il quale 
voleva sd ogni costo salire a bordo prima 
ancora che il piroscafo avesse ricevuto la 
libera pratica. All'atto dell'arresto il Il 
offese la guardia, la quale lo condusse 
alla Polizia. Ivi fu interrogato da un im- 
piegato che infine lo licenziò col solito 
salvo. 

Corrispondenza aperta, 
Palermo. Il piroscafo Palermo appar- 
tiene ad un consorzio residente a Fiume, 
rappresentato dalla ditta. fratelli Gerbaz. 
Ova si trovi attualmente Jo rileverà nella 
rubrica marittima tra qualche giorno. — 
Sorella. Del bark ,,Superbo“ apprenderà 
notizie nella rubrica marittima tra qual- 
che giorno, Le lettere per la Carlo VI° 
saranno state inoltrate per la via di Tirie- 
ste, — G. S. IH 14 aprile 1864. Nel 
1875. — Abbonato curioso. Indirizzi la 
lettera non al console ma al consolato 
austro-ungarico a Smirne e aceluda il 
francobollo. — Nebuhat. L'emigrazione 
italiana supera l’austro-ungarica. 


COMUNICA TI*) 


La sottoscritta reputa sentito dovera di 
esprimere all'esimio Dr. Carlo Levi 
la sua viva e perenne gratitudine per la 
indefesse e disinteressate cure prodigate 
alla sua bambina LUCIA, salvandola dalla 
terribile difterite che l'affliggeva. 

FAMIGLIA GAMBARDELLA. 


Giovane tedesco 


che ha assolto le scuole reali inferiori e 
le scuole commerciali, perfetto stenografo, 
abile nello scrivere a macchina, com co- 
noscenza delle lingue italiana, francese, 
inglese, CERCA POSTO a Trieste o nei 
dintorni. Gantili offerte dirigere a Giorgio 
Hambéck, Vienna V. Bacherplatz 15. 


Terme Romane 


di MONFALCONE 
di proprietà di S. A. il prineipo Thurn-Taxis, 
Stabilimento .termale completa. 
monte rimesso a nuovo 
Temperatura costante dai 38:40 O, 


FANGHI, BAGNI, MASSAGGI 


indicate da principali celebrità mediche per la 

chra della gotta, reumatismi, sciati 

che, malattie della pelle, malattie 
muliebri, ecc, 


Par prospetti rivolgersi nila 


Dinozione dollo Stabilimonk tormalo, Monfaloona, 


Domani Domenica 28 Luglio 


GITE per GRADO. 


IL CELERE È COMODO PIROSCAFO 


BUS ,, Magdata!* “EI 


partirà in GITA STRAORDINARIA alla 


volta di (resado 


alle org 8 ant. 0-2!) po, col ritorno da 
RADO allo ore LI ant, e 8 pom. 


Prezzo di passaggio per andata e ritorno 
pen Cor. 2.40 n 
Sola andata 0 solo ritorno Cor. DB. 
Fanciulli fino ai TO anni pagano ta metà 
I viglietti di anilata a ritorno dispensati la mat- 


tina sono valevoli, eventualmente, per il ritorno 
con la corsa serale. 


Fonmografi  cilitti spediscono Arigadto e Aitaras da Trieste 


Carbone faggio e coke 


PRIMA QUALITÀ 


vendesi a vagoni completi. 


Richiesta sub «S. 8454» indirizzare a Hanser 
Stein & Vogler A. G., Monaco (Baviem). 


ULI Aa 


CHI HA BISOGNO 
DI DENARO 


mò riceverne dalla Banen 0 
Camblo Valuto Ginsoppo Bo- 
laztio. Triunto, impegnando: Ri- 
glietti con o senza Lotteria, Ren 
dito, Obbligazioni Attstro-Ung. 


AGENZIA TRASPORTI 
Marigo Carlo & De Paoli Giuseppe 
Via Ghega N, 1- Telefono 1228 


Con. grandiosi, nuovissimi ed igianici furgoni, 
enbbie imbottite nitino sistema, asime cambi 
al casa, sia per clità, Robborghi o 
qualsiasi destinazione, con garare 
zia per rotture od altro; servizio ot. 
tino perchè eseguito da personale adebito solo 
a tale scopos Assume pure; qualeiari genara!dl 
imballaggi. — Par i cambi dii casa In città 
o sobborgii impresti \a GRATIS 
qualsiasi numero di casse vante con truccioli@ 
piglin per le terraglio nd oggetti fragili. 

mipossibile qualsiasi concorrenza 


Comptoie Génécaldo Photographio 


Acquedotto 5 "sa \\ipesr Telefono 940 


FOTOGRAFIE 


dol Monumento a 


dj}: romero 
di Nossem 


CARTOLINE POSTALL 
IANDISIASNSENN 
‘ fa Persone magresgi 


deboli, e fanciulli, ‘ingrassano magnifi. 
camente, ussindo auche per brave tempo 
l’eccollenta fostanza alimentare 


s, KOPOLO** (marca dep.) 


Le signore a0q, 
Scatole da_co) 


Di 
Lifetto sicuro. Mol ‘tificati di loda, 
TTrovasi nelle principal? farmacia. 
‘All'inigrosso prusso: 


Fr. Viteok & G.°, Praga 


BANCA COMMERCIALE TRIESTINA 


Sconto cambiali, Trieste diretto e do- 
miciliato, Vienna diretta 6 domiciliata, Praga,| 
Pest, Bruna, Graz, Leopoli ed altre piazze della 
Monarchia diretta’ è domiciliato 4%g. 

Assegni sopra le suaccennate piazze franco 
di provvigione. 

Interessi suì versameti di denaro 
per Banconote; 8% annuo con prear. 
viso di 15 giorni; 9°, annuo cen, preavviso 
di 5 giorni. Pe» epoche fissa tassa da convanirsh. 

Per pezzi da 20 tf. in 059 ; interessi 
da convenirsi. 

Iuteressi sulle sc7yenzioni: sopra 
Carte 0 merci da convenial. 

Incasso Coupo! ed acquisti e 
vendite di valori: '/,°/, di provvigione, 

Rancogiro: 2%, sino alla concorrenza di 
Corone 100.000. 

Sezione in pezzi da 20 franchi ln 
oro: Tutte lo suaccennate operaatoni vengone 
eseguite; come finora, în pozzi da 20 franchi a 
condizioni da convenirsi. 

Garanzia per dazi: Presta garanzia por 
idazi del magazzini di conteggio a condizioni 
da convenirsi. 

Depositi in custodia edin Amm. 
nistrazion la cella di sicurezza, ove 
si conservano tutti i valori della Banca, si ae- 
cettano in custodia effotti: publici, oro, argento 
ed oggetti preziosi a. modiche condizioni. ‘od a 
richiesta viene assunta l’amministrazione. 

Vende nel. prezzo di giornata, franco di spese 
Lettere di pegno del principali istituti del. 
l'Austria- Ungheria. 


Trieste 28 Febbralo 1901, 
9157 Il Consiolio d'Amministrazione 


IL PICCOLO, pag IV, 27 Luglio 1901, N. 7139 


Notizie meteorologiche. — 
Teri: Tomperatura ore 7 ant, 25.4, ore 2 
pom. 294 0.0 — Altezza barometrica ore 
7 ant, 769.5 — Oggi: Alta marea 8.8 
ant., 6.03. pom. Bassa marea 1.11 ant., 
1.15 pom. 

Ogni giorno una. Sulla rotonda 
dei bagni. 

— Signorina, stanotte ho sognato... ho 
sognato che avevo chiesto la sua mano. 
Che significato avrà questo sogno? 

— Significa ch'ella ha più spirito quan- 
dio dorme ehe quando è desto! 


Get e Goncerti 


Il ,Nerone* di Boito 
ela ,Germania* di Franchetti. 


Abbiamo da Milano 25: L'Alba reca 
le seguenti notizie, che dichiara  esattis- 
sime: 

Arrigo Boito, in questi giorni, ha la- 
vorato con un ‘fervore straordinario. Il 
Nerone è quasi completamento terminato. 
Fra un paio di mesi, secondo la cauta 
previsione dello stesso autore, l’opera potrà 
essere pronta per le stampe. Modo per 
cui, se anche per la. prossima stagione 
scaligera, non sarà, causa i grandi pre- 
parativi d’ allestimento e sopratutto di 
serittura degli interpreti, data alla scena. 
è materialmente assicurata per la sta- 
gione 902-903. 

xOredo anche di non andare lungi dal 
vero asserendo che di tutto il vecchio 
materiale lirico, elaborato dall'autore negli 
anni primi, il Nerone che vedrà la luce 
non conserverà quasi nulla. 

nl/operà è stata scritta di getto, quasi 
completamente negli ultimi due o tre anni 
evse, trattandosi di Arrigo Boito, è lecito 
parlare di indiscrezioni, sì può giurare che 
rivelerà forme liriche assolutamente per- 
sonali e nuove. 


Di Germania del Franchetti si sa|” 


questo. Il maestro ha febbrilmente, in 
‘Aîrolo, condotto innanzi .il proprio gran- 
dioso spartito. 1 tre primi atti) sono. com- 
pletamente finiti, ‘e l'autore stesso li ha 
consegnati o sta per consegnarli a Casa 
Ricordi per la stampa. L'ultimo atto - che 
resta ad ultimarsi - sarà assai breve: 
circa venti minuti di musica. I riassunti 
del libretto, che fecero già il giro della 
stampa italiana, sono assai inesatti. 


Marina e Navigazione. 


Movimento nel porto. Arriva 
rono ieri nel nostro porto i piroscafi Iloy- 
diani , Danubio” da Venezia con 19 pas- 
seggeri, »Daphne® dai Dardanelli scali e 
Medva con 16, , Bosnia da Meteovich e 

ceri; È piroscafi a, 1, 

10. passeggeri, 

nJadro“ da Metcoyich con 12 passeggeri, 
il piroscafo ottomano Polis Mytileue“ da 
Trebisonla e scali con 9 passeggeri; il 
piroscafo..italiano Solferino“ da Marsiglia 
scali e Ancona con 3 passeggeri, e il 
piroscafo ingleso ,Kingsale® da Methil. 

#5 Partirono il piroscafo del Lloyd 
nFlora“ per Spizza; il piroscafo inglese 
nAleppo“ per Liverpol; e il piroscafo a. 
u, pIsea“ per Metcovich. 

Movimento dei navigli a.-u. 
Il piroscafo Alberta“ arrivò ieri a Moji 
da Manilla, il ,Bitinia® arrivò ieri a Ve- 
nezia da Newcastle, il, Campania“ arrivò 
il 25 a Barry da Bristol, 1°, Etelka# arri- 
vò il 22, a Filadelfia da Genova, il, Per- 
severanza“ proseguì ieri da Theodosia per 
Braila, il ,B. Kemeny£ arrivò il 24 a 
Valencia da Fiume, il , Nagy Lajos“ ar- 
rivò il 22 a Glasgow da Fiume, l', An- 
drassy“ parti il 24 da Valencia per Londra, 
il yKate da Batum: prosegui il 25 da 
Zoungouldak. per Sciangai. 

Il bark ,Poschich“, cap. Mandich, pro- 
veniente da Pensacola per Gutujewski, 
passò il 22 corr. Dungeness, segnalando 
® bordo tulto bene. 

Bastimento incontrato. Il 
capitano del piroscafo ,John Macey“ ar- 
rivato s Yarmouth riferisce che il 17 
corr. incontrò il bark a-u. , Eorica“ in 
viaggio da Iviza per Jacobstadt. 

A bordo tutto bene. 

++ 
26 luglio. 
Da GORIZIA. 

Alla Dieta. L'ordine del giorno del. 
l'odierna tornata della Dieta, avoya nien- 
temeno cho 61 oggetti. L'assemblea ne 
esaurì dicci, in quattro ore. 

Il presidente voleva fissare per domani 
un’altra seduta, ma i deputati dichiararono 
di non poterne più. 

La Dieta venne perciò aggiornata. 

Sarà riconvocata a domicilio. 

Da GRADISCA. 

Per la. Società agraria. Martedì 
30° corr. a ore 10. ant. ayrà luogo nella 
sede Municipale di qui una riunione dei 
sooi della Sezione agraria, per la scelta 
di duo delegati per la deputazione cen- 
trale, 

Per lo sviluppo della frutticul. 
tura, Dal vivaio pomologico dello Stato 
verranno . distribuite piante fruttifere: a 
contadini meno abbienti verso prezzo di 
favore. Le prenotazioni si possono fare al 
capitanato distrettuale entro il 25 ago- 


slo p. vi 

Gita di dispiacere. In una delle ul- 
time domeniche, fra il cocchiere R. P. di 
‘Gorizia ed una comitiva di gitanti di 

puella città, sorse un, lieve diverbio che 

Dì a vie di fatto, 

Ad uno della comitiva, il quale lo ave- 
ya provocato, il R. mendò un colpo con 
una mezzina di vetro. La mezzina andò in 
minuzzoli, e la testa dell'avversario riportò 
una lacerazione, Fortunatamente la fe. 
tita non fu così grave quanto pareva, per- 
cui il R., invece d'ur processo per crimine, 
se ne tirò addosso uno per semplice con- 
travvenzione, 

Le parti all'odierno dibattimento erano 
perfettamente riconciliate, percui il segre- 
tario cons, Farfoglia, sì limitò a punire il 
R. con soli 6 giorni d'arresto. 


Riisliorando. Il maestro Grattoni, del 
quale vi-scrissi la ‘brutta avventura cicli. 
stica oocorsagli, oggi va migliorando, per 
cui le speranze d'una guarigione, non sono 
perdute. 

Per reato contro Il buon costu- 
me. Nella sezione penale del locale Giu- 
dizio distrettuale, ebbe luogo oggi, a porte 
chiuse, il processo contro la veutenne I. 
D, per contravvenzione ex art. 516 6. p.; 
si buecò un mese d'arresto 

Da COLMO. 

Per la diffusione della frutti. 
cultura; Al 24 è 25 corr. fu qui il sig. 
Giov. Selluga, mandato dal Consorzio 
sigrario distrettuale per un corso di istru- 
zione d' innesto delle piante da frutto. 
Durante i due giorni girò per i campi 
iatruendo, consigliando, incuorando i cam- 
pagouoli a piantare alberi da frutto, 
istruendoli sul taglio, sugli innesti e sul 
modo di lavorare e di concimare î ler- 
reni, 

Qui, ‘dove gode viva simpatia, ebbe 
sempre un seguito di numeroso uditorio, 
e ogni agevolezza da questo Consiglio di 
ammipistrazione. P 

Da POLA. 


Stanotte vennero pescate nel nostro 
porto sardelle in quantità straordinaria. 
Due sole barche del padrone Giovanni 
Costrencich. di Pola, ne pescarono oltre 
duecento mila, Altre quattro barche ne 
pescarono circa 160,000. Le sardelle non 
furono contate ma si calcola che sorpas- 
sino il numero di 400.000. 

Stamane col piroscafo una parte di que 
ste ‘sardelle fu mandata a Trieste, a Ro- 
vigno e ad Isola. In pescheria si vendono 
sino, ventotto sardelle per venti centesimi. 

Stasera Ja pesca continuerà. Poi vi sarà 
una pausa di dieci notti, non usando i no- 
srl pescatori calare le tratte col chiaro di 
una. 

Banda cittadina. Domani sera, sa- 
bato, la banda cittadina darà un concerto 
in piazza Porta Aurata, 

| salesiani a Pola. Un rappresen 
tante dei salesiani venne a Pola in questi 
giorni per chiedere al Comune il permesso 
di usufruire d'alcuni locali dell’ ospitale 
hio per un istituto salesiano. Il Mu- 
îo non diede filo ad oggi il chiesto 
permesso. 

AI Velodromo di via Campo Marzio 
avranno luogo domenica prossima delle 
corse în biciolatta per ragazzi, con premi. 
L'atleta Bellani e il ginnasta Dasio si 
produrranno indinei loro esercizi d’atletica 
e di giunastica, 


SCIARADA, 


Col lume della mente jo primo chiare 

Quanto secondo meditando contro 

A' miei progetti il mio rivale, e imparo 

Scaltrezze nuove per il primo incontro 

A conquistare il cor della totale 

Che bella e ricca, qual donzella vale. 

Anonimo 
Spiegazione del ginoco procedente: 
MON-a-C0 


Cereali. Londra 28. Frumento future Mar- 
ket mese corr. 5.119/,, agosto 8.152. Formentone 
luglio 4.54, ottobra:4.54/x 

Metatil. Londra 26. (Diretto). Stagno Straist 
120]. Rame Chile Bars good ord. brands 67°, 

lio, Parigi 26. Ravizzone per mesa corr. 
82.—, p. agosto 61.75, quattro ultimi mesi 62:75, 
quatiro primi mesi 83.— calmo 

Segala, Parigi 25. Mesa corrente 15,50, per 
agosto 15:25, quattro ultimi mesi 15.50, quattro 
mesi da nov. 15. calmo 

Frumento. Parigi 28. Mese corr.te 22 
p. agosto 22.—, quattro ultimi mesi 22,70, quat- 
{ro mesi a mov. 23.95, calmo 

Farina. Parigi 28. Fleurs de Paris per 100 
k. per mess corrente 27.75, per agosto 27.90, 
quattro ultimi mesi 28,70, quattro mesi da no- 
Vembre 29.15: calmo 

Spirito, Parigi 28. Per mese corrente 26.75, 
per igosto 27. quattro ultimi mesi 28.—, qual: 
tro. priînî mesi ‘28,50. calmo 

Zucchero. Parigi 28. Greggio 88° uso nuo- 
vo 2250——.-- calino, blanco per mese cor- 
rente 26.50.--, per agosto 26.82!/, fiacco, quattro 
mesi Ua ottobre —, 4 primi mesi 26.375» 
Raff. 100,50 a 101. 

Amburgo 26. (Chiusa). Per 
agosto; 9:27, per settem. 9.10, 
per dicembre 8,67, per mu 

Londra 26. Java a sc. 
a cell. 98/, 


luglio 9.27, por 

per ottobre 8.87, 

8,99, fiacco 

11,3: Rape greggio 
fiacco 


Navigli agli Hangars, (Lr. Magazzini 
generali), - Distinta dei navigli ormeggiati agli 
Hangars la sera del 26 luglio 1901, colle date 
presumibili del termine delle operazioni: 


Nome del Nav. | Data 


Hangar Osservazioni 


‘Bencorline Scaricazione 
M. Baquehem » 


Bohemia 
Barletta 
P. Mitylone 
Ravenna 


Phialia Scaricazione 
Solferino z » 
Pocasset > 

Botty 
Traky 

S. Kîusale 


» 

Caricazione 
Scaricazione 
Caricazione 


» 
Caricazione 
Scaricazione 


>» 
Molo 11 


Uffici del giornale: Piazza delle Legna N. 2 - Ingresso per le ore di notte: Via della Fornace N. 9 


FRANCESCO GADAMURO-MORGANTE 


spirò iersera alle 5, dopo lunga e penosa malattia, munito dei eonforti 


religiosi. 
I sottoscritti, 


altri parenti, amici e conoscenti. 


desolatissimî, partecipano la dolorosa perdita agli 


La tumulazione della cara spoglia seguirà Sabato 27, alle 10 ant. 
CAPODISTRIA, li 26 Luglio 1901. 


ANNA CADAMURO-MORGANTE nata. DE POSARELLI 
consorte 


MARIA 
ANGELO (Mgli 
GIUSEPPE 


ANTONIETTA ved, DE BIN nata DE POSARELLI 
TERESA ved. CADAMURO-MORGANTE nata DE POSARELLI 
GIUSEPPINA PELKO nata DE POSARELLI 

ANTONIO PELKO cognato 


} cognato 


Jì presente annunzio serve anale partecipazione, diretta. 


stanze bene ammobiliato, via della 
Fonderiu:8, primio/p.'5. 2204 


Affittansi 


1 Nessuna lettera lunedì. Pregoti r @ 
"mia odierna. Cordiulissimi saluti. — 9146 


quartiere due stanze e cucina. Via Pi. 
squale Besenghi 18, 2458 — 
7 3 camere, cucina, cantina, Î camera 
cucina. Rossbtti 15 bi 2148 
| elegante stanza ammobiliata o vuota, 
ingresso libero. Ponte della Fabbra 2, 
no, sinistra. oca 
Affittasi pel 2f7agosto bottega con_ ripostiglio 
in posizione centrica. Indirizzo al Pie 
colo. 2043 
Affittasi 
Piccolo, 


Affittasi 


quartiere 1 camero, 
compreso accessori, [1 340. 


za, SI 
4 camere, camorino 
cuelna, soffitta £. 400 
ure quartiere 
sa Cavana, anticamera, camer: 
cina f. 160 più tassa. Informazioni 
autorizzata Agenzia Zannutel in 
Spiridiona N. $ IT. 
inn grando affittasi a buone condizioni. 
Magazzino Via S. Francesco 166 1685 
Locale affittasi prontamente uso lavori 
con quartiere 3 stanza f. 240, Via 


Fin- 
fana 3, internò, 2185 


SinwPava Ga Foo caio Smalto Ente Dal Dionusa I Posso 
Resurtone Ritaroksuna Augusto Rocco 
onto 


la parola 
ti gono datl 

|, pianterreno; nel chiederil Indicare 

toro. doll''arrino ‘di cal si vuole Informasi 


DOMANI (OFFERTENDHMPI 
H praticante conoscenza lingua tede- 
Ricareasi tr contusimente ravari Canri toto; 
con piccola puga. Offerte sub «A.» Piccolo: 2125 
sto come dana di compagnia dispo 
Carcasi ia cicogne Mona one 
governante. Indirizzo al Piccolo. 1266 
{ per fuori cuoca privata, camenora 
Rlcercansi  Bssisurani cuoca osteria. Corso 30, 
pianoterra, 2287 


H j ragazzo lotteria, via delle Poste. 
Ricercasi & 30° 


H j giovane corrispondente italiuno, co- 
Ricercasi, fcscanto stomogratie tedesca Uerto 
sub «48» al Pi culo, 2250, 

î un bravo giovanoto che sappia pare 
Bicercasi, Brotto o todoscon ta non nia 
di 80; an per negozio sartoria. Indirizzo al 
Piccolo. 


ragazzo con paga. I, Fabris, Canson 
Ricorco 2311 


PROTOCOLLAZIONI 
presso l'i. r. Tribunale Commerciale Marittimo 


Presso la ditta sociale Prima Pilatura Trie- 
stina di riso (Società per azioni) si proto- 
colla elie nel corgresso generale ordinario del 
l':1 maggio 1901 furono: neletti a consiglieri 
di amministrazione Adolfo Klein 6 Francesco 
Bergauer e venne eletto Louis Tadesco, cons 
gliere generale della Banca anglo-austriaca in 
Vienna, a consigliere d'amministrazione. 

— Presso ln ditts sociale Stabilimento Tec- 
nico, Triestino si protocolla che nella seduta 
del Consiglio d’amministrazione dol 10 giuzno 
1901 furono rieletti Giorgio cav. de Hutterott 
îî presidente e Arturo. Krupp a vicepresidente. 

— Presso la ditta singola L. Iommel si 
protocollano; gli istitori. con firma collettiva 
Ferdinendo Lucovich e Guglielmo Rommel. 

— Presso la ditta singola Ant. Mazzucato 
sî protocolia Ja cancellazione in seguito a ces- 
sazione di commercio, 

— Presso la ditta sociale, Filiale per RAu- 
stria della Compagnia d'Assicurazioni Ge- 
nerali «Helvettas in S. Gallo, Agenzia Gene- 
rale in Trieste, sì protocolla la nomina di So- 
lone Loly a rappresentante generale 6 di 
torio; Loly a procuratore della agenzia. in "rie 
ste, nomina questa, approvata dall'i. r. Luogo- 
tonenza în Trieste con dispaccio 4 giugno 1901 
NI 128711/1901 Sì cancella il rappresentante 
generale Giuseppe Mondolfo e Solone Loly quale 
procuratore. 


BORSE E MERCATI. 


Chiuse di Borsa del 26 Luglio. 
{f umori fra parentesi indicano Ja chiusa prec.). 
Vionna dopo. borsa segna: Credit 833.50, Staats- 
bali 635.—, Alpine 412.—. — La borsa di Berlino 
chinde debole; Cred 198,20 (198.60) Disconto 

Ia (172.90), Italiana 97.25 (97.25) — Milano 

segna in chiusa: Cambio 104.56 (104.50), Ren- 
dita 100,67 (100.72), Meridionali 899,— (700), 
Mediteriuneo 519— (518 aci: 
dell'Italiana 99.65 poi sino en 
Francese 100.57 (100,52), Italiana 98.62 (08.85), 
‘Spagnuola 70.82 (70.87), Banche Ottomane Best 
(528.—), Rio Tioto  —— (1319.—), Lotti turchi 
105.50 (105,75). 

Qui Itondita Italiana da 95.50, a 95.90, Credit 
da 632— a 835. 

Listino. Napoleoni da 19.02 a 19.04, Zecchini 
(1,25 8 11.30, Lire sterline 23.83 a 23.93, Londra 
239,60 a 240,20, Francia 95.10 a 95,35, Italia 90.95 
a 91,25, Banconote Italiane 91,-— a 91.25, Ger 
mania 117.30 a 117.70, Banconote germaniclie 
117,30 a 117.70, Rend. austr. carta 98,00 a 69.20 
Rendita ungherese in Corone da 22. 

Credit 832— a 634—, Italiana 95.65 a 95.95, 
Stiatsbalin 634— a 638—, Lombardo 90. 
92, Lotti turchi 9! a 100-. 


Parigi 26. (Diretto-Urgente). Chiusa Rendita 
(rancose 39/, 100,57, Rendita italiana 3710: 96.87 
Rondita spagnuola esterna 70.82, Azioni Banca 
ottomana 523, 

Parigi 26 Chiusa, Ferrate austriache. ——, 
Lombardo Rendita turca nuova 240%, 
Cambio Londra 251.90, Pgiziane 108—, Rendita 
austri In oro Rendita \unglierese in 
oro 4%, —— LaAnderbank , Lotti turchi 
105.50, Banca di Parigi 1035.—, Azion Meridio- 
tiali italiane — migliore 

Londra 26. (Cambi Chiusa). Consolidati 93— 

indi 4— Argento 26%/;,, Rendita‘spagnuola 

na 95.1, Cambio su Viennt ==. 

Sdolttodi piazza 24), Introiti della Banca --— 
ferma, 

Francoforte 26. (Iorsa della sora). Azionil'dol 
Credit austr. (99—, Ferrato dello stato 
Lombarde ——. calma 


Caitè, Amburgo 25. (Chiusa). Santos good 
average per sott. 97.50, per' dicembre 28.50, per 
marzo 20.—, per maggio 29.50, Denaro. 

‘Amburgo 28. Rio ordinario loco 26—28, resle 
loco 29—30, buono loca :31—33 

Havre 28. Ghiusa. Santos good average per 
luglio (per 50 chilogrammi) a. fis 34.26, per 
novembre a fr. 34.75. 

Nuova Fork 28. Apertura. Rio: per consegne 
futuro, fermo, invar., da 10/a 20 in rialzo. 

Cotoni, Liverpool 28. — Mercato fiacco 
Tenilers fn Dochets300 Vendita 7000 compresi 
allari consegna. Importazione ——. Merce ame- 
ricana a consegna da qualunque porto L. M. C- 
Luglio 4% Luglio'Agosto 4", Agosto-Set- 
tom, 45), Settembre uso nuovo (Middling) 45/,, 
Ottobre uso nuovo (goodordinary) i Ottobre= 
Novem. uso nuovo (good ordinary). #/g, No- 
vombra-Decembre (49/, Dicembre-Genn: 4%, 
Gennaio-Febbraio, 4°/g, Marzo-Aprile 47/gy Apri- 


le-Maggio 4a 


primaria cuoca Howl, buonissimi atto: 
stiti, servitù estero. Maurizio 7, so- 
2318 


Ricerco 


condo, 

| | ragazzo, per negozio mode: 

Riceroasi Stftiini, "piazza cit Borsa, 

Derco capacissim vacchinista calzulafa. Indi- 
rizto al Piccolo. 2393 


Toma 
9155 


Prontamente RR ps GEL 


o. Indi 
Magazzini att TON Banche 


taosi agosto, utili 
per stalla, iimossa. o. Pio- 
colo, 
anco 2; 


Indiri 
2078 

Cavalli pes cavalli ma 

inn, DI i e terrazza, adatto e 

LINGUA Sentuatmnte por due famiglie: Pamio: 
ra 19,1, destra. 2147 

quartiere davanti 2 rtanze, came- 

Acquedotto Sito cucina: (onartiori. Interni © 

stanze, camerino cucina. Indirizzo Piccolo. 2284 


Appigionansi ser secsto anartiori 2-3 stime 


accessori. Indirizzo al Piccalo, 


Anpigionsî Bim id 
Barcola pren rt 


Disponibili alcuni posti 


rta 


ile Si ih Barcola. 
2218: 


altittasi 4 Stanze, G: 
1) di 


Quartiere: gito, nana, ca 


300. Via Molin grande 162, 
Quartiero in campana cateto 
sali, cucina, Informazioni Acquedotto 10/8, 1V 
pino, 2119 
Tre Camera e) cucina, via Pondares i, IN piano 
dostra. 9148, 


TINO, Mposti 
i. 430, bottoga 
2138 


Stalla, Fimessa ce magazzini via Pondures 1, 
1 in corte. Rivolgersi via. Lavatoio.2, L 
9149 
j bellissimo quaruere centro, città, 
Subaffiftasi S*tocati: agicho divisioni in dus 
quartieri, prezzo convoniente, Rivolgersi Re- 
bulla Caffè Adriatico. 181 


;? Gon papa, porretta conoscenza fta= 
PACO AI Fesral cranica 
commercial tte proprio pugno, Interna 
zionale Pi lo. ‘2322 
conoscente l'Istria, Dalmazia, Friuli, 
PAISONA Garso, Fiume cor pol iniento 
in vini. Sub «P. T. Catfè Volti Chiozza. 2057 
Buoni attestati, ricercasi. 
idirizzo Piccolo. 2288 

4 anni nonchè giovane prat: 


î 
andescente ricercansi, Inili 
2024 


Viaggiatore con estesa chentela 


Giovane pata Bosnia-E 


parla italiano, Lei lo, desidera 
migliorare: pres ‘esso inoni 
ditta Carta ecò. 1318. 


Ricercasi 


nistrazione del Piccolo, 
intefà, montatora, campanelli elettrici, 
Elettricista, tettone: parafalmini, cerca posto: 
Indirizzo Piccolo. 225 
giovane, abile operatore e rilocca - 
Fotografo fo5s. ricoronsi prontamente. Rivol- 
persi Burato, fotografo di Corte, Zara 2320. 
Orefice prontamente ricerca "mezzo lavorante; 
fatturisto, pulitore, Indirizzo Piccolo. 


2289 
Praticante 


dl buona famiglia, assolto acondo. 
maria casa anche senza paga pel primo tempo. 
2277 


mia; Vorrebbo entrite presso pri. 
Gentili Offerte «Zelo» Piccolo. 


Insegnere] 
Piccolo. 


Studente 


VI reale todesca impartisce lezioni 
Offerto sub «Erfolgreich» Piocolo. 


Od 
artiori SMtransi via S. Francesco 16 be dba. 
Quartieri 1688, 


inn vini bene avviato, posizione centri- 

Magazzino te con lionel ciuse Fuso, 
desi. Indirizzo Piccolo, 2294 

inn grande completo, splendida posi: 
Magazzino Stino, adatatissimo ber agro al 
fittasi. Indirizzo scolo, 2295 

il Matteria presso Erpelle stanza 
Vileggiatura Ampi NITAL e “anoIMe SODA 
giardino, prato, splendida posizione, prezzo mo- 
destissi 0. I ecleva. 2272 
Villeggiatura vicino ciità affittansi due camere 

i; Piccolo, 


cucina eventualmente costo; Indi- 
rig 2274 
' H indi fi ber 
Villegaiatura; in Villa Kabiglio Sereno 
per l'estate ed anche per tutto l'anno. Per in- 
formazioni telefonate nl N09 
i a vino, 
Acquisto Giovatni Giurata Venosa 
Acquisterobbesi UAROa gno con annesso 
Piccolo sub «Bagnon 
afn fotografico, obiettivo prima marca 
Apparato ricotensti Indivizzo Piadina» ‘2289. 


Comprerohhesi ‘elegante viliiio vicina eni 


Gentili offerte sub «Villino» al 
Piccolo. 


Vendonsi 


, Buon prezzo Iettiera, susta, tavolino, 
Vendonsi futto nuovo. Indirizzo Piccolo. 2299 
Vendesi Mossa muova, sota, dalle 10 


alla 6, 
MUESI indirizzo Piecolo. 2307 
Da Vendere serramenti di porta è Ruestra. Ri: 
volgerai alla irattorla al eVaschio Opizio» 
vicino l'Officina del Gas a Si An 
7 prontamente negozio calzoleria (com: 
VO Ai iero Or a ndinizat Pio. 
‘colo. 2256 


forte giornale il 
2209 


mobili, orologio, poltroncine, tavoli, 
lampada, auste. Chiozza 46, primo. 
9153 


elegant, lezioni ricamo riunite; modici 
prezzi. Viu Conti 9, porta 5. 2262 
greco insegna studente; ottimo metoro, 
Strivera Piccolo sub «Ripetizione». 2321 


Disegni 
Latino, 


Cercasi 


Si 
vuote comodo 


Ricercansi una 0 due stanze Sisina finnac 


gosto. Rivolgersi portinaio Spirldione 4. 2259 
RE O 
agost.. Scrivere Piccolo «Viennese». 45 
Ricercasi muito” prterie Gatto Goro Sii? 
Scapolo 


con propri mobili cerca camera yuota, 
sttagande presso famiglia ammod 
cventualmente costo; Offerto «Impiegato» Pic. 
colo. 2329 


Ricereo siruzs ammobiliata e cena presso 
stinta famiglia, vicinanze Burrier 
Offerte sub «Viennese» Piccolo. 2390 


i? ii cerca camerino ammobiliato, costo, 
Signorina porco trziona Gola Omerte' premo 
sub «Camerino» Piccolo. 9150 


ingr {stanzetta ammobiliata prontamente 
Ricerca 550 forial, Olterto ‘sub eStanzoltus 
al Piccolo, 


Afittansi 


Affittansi 
Affittasi 
Affittasi 
Affittasi 
Affittasi 
Affittasi 
Affittasi 


cina. 


Affittasi 


stanza ammobiliata. Offerta con prezzo 
«Priamo Costarini» al Piccolo. — 2268 
ricerca magazzino asciutto, cortile in contro: 
Affitto circa cor. 330-400, Indirizzo Piccolo, 


quartiari Tusso 3—i—5 stanze, qui- 
lunque posizione, ViaS. Giovanni 1%, 
2327 
prontamente  stanzo  ammobiliate. 
Via Molino; piccolo N: 4, primo. 2299 
camera vuota. comodo cucina ST. 
Traversale Bosco 1, Il. 2296 
stanza ammobiliata 0 vuota. Via dep: 
pato, i pi 2207 
via dei Pallini N. 6, Il; 
2301 


un letto, 
porta i 
stanza per due amici, com, senza co: 
sto; Indirlzzo Piccolo. 2317 
si vuota grande, sul davanti, Via 
Nuova 48; IL. 2312 
un quartiere tre stanze e cucina a 
Opicina. Rivolgersi sig. Ferluga, Opi- 
5 


prontamente stanza bene ammobilia: 


ta cono senza costo, Corso 5, Il p. 
2250 


Affittasi 


= vondesi fondo, Indirizzo al Piccolo: 
2282 


ra | VANS Corilaiuoli 2, HIT 2258 
in da vendere. L Tia Poste. 
Bicicletta 19 vendere. Lotteria via doll Foato 


divano, 6 poltrone, una cassaforte: 
Indirizzo Piccolo, 2261 
botti În ottimo stato, prezzi conve 
nienti. Rivolgersi Molin Piccolo 6. 
2239 


Vendonsi 


Vendonsi 
5000 ettolitri, botti vuote ungheresi; 
Vendonsi Ssesro usate, d0 vo biamen'caoni 
cità 15-20-95 ettolitri l'una; prosso L, Stern, Go- 
1651 


rizia, 
tendere bellissima borsa vieggio.in pelle, 
EA Ara Ii Pene: 
2130 


Vendesi 


dotto. 


osteria posizione centrica, q ni 
Vendesi: tt mairizo sinbiceoto. ot PON Srose 
Tandom 


«Puch» buonissimo, prezzo mite, ven: 
desi. Madonna mare di IL 2923 
Singer Doors garantita fivrini"28 Via Zonta 2) 
Ger porta 6. 2305 
Lausa partenza vendons! parecchi mobilL_ Via 


bicicletta Stiria buonissimo stato me: 
tà prezzo. Furlani, floricultore, Acque: 


I 
ininaifa Durkopp_ completa, fanale acotii 
Biciclatta Dorne completa, Temi aopiitene, 
cletta Cleveland scorrevolissima, ottimo 
LICIA stato vendesi prezzo, occasione fm: 
2 


vendesi. Rivolgersi portinaio Corso 4 
915Ì 
Bi 
vu sima. Indirizzo Piccolo. 


nuova, inezza corsa vendesi florinì 
Bicieletta So Ponte della FAbbr® 2, portinaio. 
2137 


i muovissima di grande ele. 
Bicicletta ganza e tandem. di corsa 
nuoylssìmo, della miglior fabbr!. 
ca del mondo, causa immediata 
partenza vendonsi a prezzo deri. 
sorio. Indirizzo al Piccolo. 2001 


Persona (anche, signora) , disponente 
TRAtro, Gorini 1500. (che vrrebbergli larga. 
anente assicurati dal materiale teatrale) potret= 
be viaggiare l’Italia con impresa teal ‘ale se 
in qualità di controllore è, Posto: stabile, 
ottime condizioni. ludirizzo 2918 

nolflina Dia, ho ricevuto; e sorche mi tratti 
Leopoldina psttettaf porte nad rasione, mon è 
varo, forse? Scusami ti prego 0 siii sincera è 
buona, poichè sei corrisposta da un cuore fo- 
vero, ma ricco verso di te. Ti saluta con vero 
affetto la tua amica Past. 2278 
Go, Hai ricevuto mia cartolina? Dammi ius 

noti: desidero ardentemente NEGgnE 

22; 


207, 8306987 e 


Apritoy come in quel atea mese pImaveN 
PITIB, pieno souvi. gioie ed. incantevoli ‘illu- 
sioni, GoSì ritorna ancora insbbriare cuore 1 
sol tuo angelico sorriso; vieni cospargere di 


cezza sovrimane esistenza mia coî tuoi sguari! 

pieni. d'amore; vieni @ ritorna, ancora al tiiu 

amore! tutto tuo]... 

Lina W. adorata, ogni felicità sinceri auguri! 
2278 


Salanno ageraditit 
Lunedì sera favorisca ritirare It 

PFOFESSOFE, tara. indirizzo. convenuto. Saluti 

«Palladio, 2306 


Acesta prego ritirare lettera. 
cercasi socio per azienda chi 


Urgentemante Sendo 600 Morini: monsitt, Capi 


tale 12.000 garantito. Serie, offerte firmate 

«Prontomente» Piccolo, 238) 
totinta Signora, buona 6 sicura  posidone, 
DIStIMta Sta n 150, reststarbrticin rato meni 
sili, Olfarte al Piccolo sub «Sicurezza». 2314 
Una SO fresca dI parto, cerca un Timbno 
per allattare. Viu Crosada INI, 2325 
Sapia 0;socio con piccolo capi ‘casi per 
lucrosissima industria novità, MERO 

2324 


Piccolo. 
rl Îi inni di cor 120.000, 70,00) 
Tre prime intavolazioni $°,5600 reercansi so 
pra stabili, interesse da  convenirsi, capitale 
garantito, esclusi mediatori, Offerte al Piccolu 
sub «Arturo». 2829 
100. corone a 3 m ricerca sign Offerte 
sub «Sicurezza» dl Piccolo, 2212 
} i Corone 12,000/dI ipoteca su casa in 
Ricercasi cittas ovenutatimento vendesi la mes 
desima. Offerte sub «Trieste» al Piccolo. 2042 
Denaro sì riceve dalla Banca Caubio Valme 
Giuseppe Bolaffio, impeznanido biglietti 
Lotteria, Rendita, Obbligazioni Austriache. 
fonrazi contro perdite dvrivanti da o: 
Assicurazione: gt estetzione imborno di quale 
siasi Viglietto, presso Banca Cambio Valute 
Giuseppe Bolafilo. 
Gerco Signore 0 signora che fanno la cura 
Kneipp. Gentile risposta sub <Kneippr 
Pergesteo. 2281 


Ocvaslone 


Munietpio: 
i Erattorie, osterie, liquoreria, negozi 
Vendonsi Smmestibili.. Iivolgorsi Giovadol, 
N 


Catta Trentin 
| Wiese vendonsi anche ratealmente, 

Casseforti piozzi convente 
Riva Pescatori 1, telefono 48! 
Fuochi ‘aruticiali è bengaliol, specialità rachet= 

te di giorno, ruote. brillanti, vesuvi e 
fontane con fiori, soltanto nella cartoleria 
ber, adesso piazza S. Giovanni 4. 2 
Fuochi artificiali, Tavoro esaltissimo. Recario 
gli 


DIA 


Erodiora partita buoili sotto prom 
#0) di fabbrica. Antonio Gillo, dictro 
2304 


Hor- 
076. 


esclusiv: te nella cartoleria Siniga- 
delle To; 1878 


Parere del sig. 


Medico distrett. della ferrovia, ROTHKOSTELETZ. 


Signor J. Serravallo 


ini, Stambachi 
1088. È 


uomo bianche e colorate 110, collet 
Camicie So n Tone e colorato 140: co pr 
maglio a seto 24, tourist ragazzi 50, uomo 78; 
1. {.20. Antogio Gillo, dietro Municipio. 2508 
Tappezziere 'autz, traslocato in via Farneto ©, 
; si raccomanda alle famiglie; Tiena 
assortimento suste letto, divani, brande, tendina 
finestra; assume riparazioni, ‘prezzi discreti» 
120, 1,50, 180, Bustt 

0 


simi. 
signora 9, 
55, 1.25, ‘busti estate 4 
2308 


Blouse finora; 


copribusto 20. Barriora 45. 

iti stoffe momo, da 6.50, ragazzi da 150 
Vestiti Tanciglli da 1.50, maglie di 25 camiole 
da 95 in poi. Barriera 45. 23/0 


Grande 7 
pi 


itino nere (6 la pezza, nonchè blouse da 15, 
4.120, 4.50. Antonio Cillo, dietro Municipio. 2302 
Pelle Tiscla, morbida, carnagione fresca, mune 
tiene (Créme violette. Farmacia. Rovis, 

4787 


cantanti per mantenere voce, frescs_w 
Belebri Sins Premiate Pastiglie Prendini. 4788 


Preservafivi Fa ncesì dozzina corone 1, 


«Alla croca rossa» piazza Gi 
23; 


sotto Hotel Garni, Trieste. 


Affittasi per Agosto e Settembre 
a Verd, 10 minuti da Oberlaibach 


stazioni ferroviaria OberInibanhi, Pranzdort e 
Loitsth, ABITAZIONE ESTIVA com- 
posta di 3 stanze grandi e due piccole; asciutta, 
nette e parchettate ed ammobiliate con 8 Jet 

sorridoîo chiuso  Instre, Annessa stalla per 

cavalli © rimessa. All'aperto locale per bagno 
caldo a freddo, Dintorni boschivi. Rivolgersi a 
Carlo Jelovsek, Verd N. 33, presso  Oberlaibache 


Marsa a Florio 


MARCA 
z AUSTRIA 
trovasi nella Bottiglieria dl 
angolo S. Neo) 
AL Giannopulo, eno 
Litro soldi 80. Bottiglie originali 70, 


DISTILLERIA di spirito di 
na vino, fabbrica essenze, 
con commercio in vini, 
CERCA RAPPRESENTANTI 
in tutte le principali città della Monarchia. 
Vengono prese in considerazione soltanto 
lè offerte accompagnate da buone x 
renze e devonsî indirizzare sub if. 


3473 a Rudolf Mosse, Vienn 
Seilerstatto 2. 


UOVA! UOVA! 


Uova freschissime ungheresi, f, 2.20 il cento 
POLLAME UNGHERESE E STIRIANO 
GALLINE da 80 a 90 soldi al pezzo 
POLLASTRI da arrostire, 65-70 s. il pezzo 
POLLASTRI da friggere, 55-60,» 
Via del Boschetto N. 2 B 


Decasione ME eecezionale 


50 VELOCIPEDÌ 


della migliore marca 
vende per Cor. 120, 125, 130 l'uno 


la Fahrrader Fabrlk, Pilnikau (Boemia) 


‘Pregasi, se possibile. scrivere la lettere‘in tedesco 


DURANTE IL GRAN CALDO 
portate le nie camicio di seta 
DE UTI da For do SOR 
Cainlcie di zetfir, moderne, da fi 1.50 in 
più. Camicie per touristi da f. 4.10 In più. 
Colletti #oldi 14, Polsi soldi 24. Grande me 
surtimento di oravatte, mutando, camiole de 
notte, calze, a prezzi straordinariamento bucsl 
TE. IRODETIENEIBE Ri 
via Caserma 1, 1 pi 


(vis à*vis la Posa vecchia) 


Dott. K. Julis 


Trieste. 


Ho usato il «Vino di China Serravallo 
ferruginoso» col migliore successo, su pa- 
zienti di clorosi, anemia; debolezza generale 
ecc., e posso raccomandarlo caldamente, 
specie per tali malattie. 


Rothkosteletz, 21 Gennaio 1901. 


|A AAAA DDA ALDA 
ULTIMI GIORNI 
pas LIQUIDAZIONE 2a 


DI TUTTI | MOBILI, TAPPEZZERIE, 
SPECCHI QUADRI, OROLOGI, MOBILI 
IN FERRO, CAMERE COMPLETE, LU- 
CIDE ED. OPACHE, ED. OGNI ALTRO 
GENERE ESISTENTE NEL 


NEGOZIO MOBILI 
Piazza delle Segna j{.10 


Viene venduto a prezzi. ridottissimi 
per cessazione della ditta, 


americano Ramier vendesi cass 
Tandem pronta. Indirizzo giornale il. Piccolp: 
2231 
P ‘onesto troverebbe articoli ultim: 
Girovago vità. smercio, facilissimo, Indi 
Piccolo. mi 2265. 
If inissima, garaotita cinque anni, metà 
SINgOr prezzo infos Moscanton Si ungiamate 


no 


i posizione sicura, desidera ammo; 
Giovanotto Pia con signorina entra vor 


Massima, segretezza. Possibilmente fologralia. 
Sub «Serietà» posta contralo, SÙ 


fa 
Peg” SPLENDIDAMENTE BELLI! 9 


vi renda lacarnagione morbida, blanca, rosata, 


0 | ja pelle senza lentiggini o altri guasti. Si ado. 


peri perciò Il 


SAPONE DI LATTE DI GIGLIO di Beremann 
til BERGMANN & C,, Dresda a Tetschen 
(Marca di fabbrica: Duo minatori) 
trovasi a 40 soldi nelle farmacia A Praxmarar, 
A, Vidali, R. Pozzetto, @, Miman, e nello droglieri 
Gios. Poropat, Ettoro Zernitz, P. Lavagna, E, Vosianolch, 


Dott, JIULIS. 


DENARO 


riceyesì sopra Biciclette e Uarte 
di valore. Stabilimento Dussich 

Prezzo corrente 
illustrato 


Di LI gratis franco = 


FABBRICA 


MOBILI 


Trieste - Via Tesa (Rozzol) 


angolo Via Limitanea 
dr = 


Alessandro Levi-Minzi 


MAGAZZINI: È 


Piazza Rosario 2 ll 
(edificio scolastico) | 


Via Riborgo 21 i 


Incanti di cose mobili 


che verranno tenuti Il 27 Luglio d'ordine 
dell’I. R. Gind, Distr. aftari cIvill in Trlsste, 
10 a. Opicina 447 » suppellettili. 

40.a. Via Ghoga di - arredi da macelleria, 


Nori siteme atcu= 
qualità della merce, "33M 


nè per i prezzi nè per 


0, B, Angeli, M. Cocìancich. Drogheria 6. Devessovi 
in Rovigno. - Farmacia 6. Gibel in Lussinpiccolo 


{0 a: Via Boschetto 34 - Carrozze fornimenti, 
40 a. Via Alessandro Volta 9 » suppellettili. 


